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Onze verteg diging in Engeland, : Messrs. Stelcon (Industrial Floors) Ltd., London meldt ons: 


Messr. Stelcon (Industrial Floors) Ltd. London 


List of orders received by Stelcon (Industrial Floors) Ltd. 
) 


from 3rd. - 7th December 1951. 


A. Booth & Sons Limited 

A. Telling Limited 

Hardman and Holden Limited 
Ashworth & Smith Ltd. 

A. G. Mason Ltd. 

James Scott en Son 

British Sidac Ltd. 

British Bata Shoe Co. 
Pilkington Bros. Ltd. 

Rustless Iron Co. Ltd. 
Co-operative Wholesale Soc. Ltd. 


Hosiery Mirs.  Ilikeston 16 yds. Red 3cm. Flags 
Builders _ Maidstone 25 yds. Anchor Steel plates 
Chemical Mirs. Manchester 20 yds. Anchor Plates 
Bleachers Clitheroe 2 yds. Anchor Plates 
Builder Plaistow 11 yds. Red 2!/,cm. $.C. Flags 
Bakery Aberdeen 67 yds. Grey 3 cm. S.C. Flags 
Paper Mirs. St. Helens 306 yds. Smooth M.S. 5 cm. Flags 
Shoe Mirs. Maryport 30 yds. Red 3 cm. $.C. Flags 
Class Mirs. Nr. Doncaster 120 yds. Grey 5 cm. $.C. Flags 
Iron Keighley 500 yds. Grey 3cm. $.C. Flags 
Brentwood 33 yds. Anchor Steel Plates 

Lever Bros. & Unilever Ltd. E.C. 4. 837 yds. Anchor Steel Plates 
Rogers & Davies Brewery Swansea 90 yds. Grey 2!/2cm. S.C. Flags 
Joseph Crosfield & Sons Soap Mtfrs. Warrington 163 yds. Grey 2!/2cm. S.C. Flags 
East Kilbride Dairy Farmers Ltd. Dairy Glasgow S.E. 11 yds. Anchor Steel Plates 
Chivers & Sons Ltd. Fruit Preservers Cambridge 100 yds. Grey 3 cm. $.C. Flags 
Samuel Fox & Co Ltd. PR Nr. Sheffield 4 yds. Anchor Steel Plates 

2 yds. Grey 3 cm. $.C. Flags 
James & Co. 7 Tannery Warrington 3 yds. Washed M. S. Flags 
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 kasten strekt zich uit over tandwielkasten met 
fwee- en drie trappen, welke ven overbreng- 

ingsverhouding tot 200-: 1 bereiken, of haakse 

tondwielkasten met een, twee en drie trappen, 
‚toelaten. Bovendien vervaardigen wij worm- 
wiel- en speciale kasten voor alle verme 
en doeleinden. FLENDER-tandwielkasten 
waarborgen absolute bedrijfszeker- 
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A. ALGEMEEN GEDEELTE 52. 


Volkshuisvesting en Stedebouw in Zweden (Verwnig en siot) 


door ir M. G. W. SCHIPHOUWER 


Ingenieur bij de Prov. Planologische Dienst van Noord-Brabant 


Woningbouw. Algemeen 


De Zweedse woning is een gaaf geheel opgebouwd uit 
elementen, die dikwijls het resultaat zijn van zorgvuldig 
onderzoek, soms ook slechts zijn voortgekomen uit een ge- 
zond idee. Uit alles spreekt echter een bijzondere liefde voor 
het interieur en een levendige interesse bij alle betrokkenen 
om woningen te bouwen, die werkelijk goed zijn. 

Bij dit alles moet natuurlijk niet vergeten worden, dat 
in Zweden het leven in huis als gevolg van klimatologische 
en geografische omstandigheden altijd een bijzondere be- 
tekenis gehad heeft. Ook heeft het feit, dat Zweden meer 
dan honderd jaar lang geen oorlog gekend heeft, op de 
levensstandaard een uitermate gunstige uitwerking gehad. 
Met deze twee gegevens is de buiter.,.wone kwaliteit van 
de moderne Zweedse woning echver geenszins verklaard. 
Men heeft pleizier in het bouwen van goede woningen en 
men heeft er ook een hoge huur voor over. Een huur van 
170—180 Zw. kr. voor een moderne woning is geen zeld- 
zaamheid. Om in enkele cijfers de verhoudingen weer te 
geven kan men stellen, dat een Zweedse arbeider 25%, van 
zijn inkomen besteedt aan zijn woning en dat hij daarnaast 
nog eens circa 20%, aan belasting betaalt (gemeente en 
staat). Van de resterende 55%, moet de huishouding gedre- 
ven worden met alles wat daarmee annex is! 


Interieur 


Tijdens mijn verblijf in Zweden heb ik diverse woningen 
kunnen bezoeken, meestal onverwacht. Het is mij daarbij 
opgevallen, dat de woningen intensief bewoond worden. 
Overal waren sporen van activiteit. Tekeningen, handwerk, 
boeken (men leest enorm veel in Zweden) en merkwaardig 
veel eigengemaakte voorwerpen. De Zweedse interieurs zijn 
licht, maar voor de meubelen gebruikt men graag maho- 
nium-fineer. Er wordt gezegd, dat de kwaliteit van dit 
fineer tegenwoordig minder goed is dan vroeger; deskundi- 
gen zijn echter van mening, dat de droge lucht, die bij cen- 
trale verwarming optreedt, voor het meubilair funest is. 
Wat de vormgeving betreft, deze is zeer fraai. Speciaal om 
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lelijke meubelen te zien ben ik de Sveagatan in Stockholm 
doorgelopen. Men had mij gezegd, dat daar huiveringwek- 
kende dingen te zien waren. Ik moet echter zeggen, dat ik 
ze niet heb kunnen vinden. 

De vloerbedekking is öf parket-vloer öf linoleum, dat als 
finishing touch in de woning wordt aangebracht. Het is in 
de nieuwere woningen tevens gebruik om gordijnrails te 
monteren. In een vroeger stadium werden blokjes hout in 
de muur gemonteerd op de plaats waar gordijnroeden of 
rails gewoonlijk bevestigd worden. Ik geloof, dat het mon- 
teren van rails beter is. Hoeveel narigheid, die anders een 
gevolg is van de noodzaak om gordijnen te monteren, wordt 
daarmee niet voorkomen! 


Keuken 


Een speciaal artikel zou alleen al aan de keuken gewijd 
kunnen worden. Thans wil ik er slechts het volgende van 
vermelden: 

Aanrecht en „‚gootsteen” zijn meestal een geheel, waar- 
voor dikwijls roestvrij staal gebruikt wordt. De „‚gootsteen” 
heeft twee compartimenten, een om te wassen, een om af 
te spoelen. De aanrecht is + 10 em breder dan de klassieke 
maten opgeven. Dit heeft tot gevolg, dat er veel beter aan 
gewerkt kan worden, terwijl de grotere breedte het bijzon- 
der voordeel heeft, dat boven de aanrecht kasten gemon- 
teerd kunnen worden van + 30 em diep, voldoende om 
serviesgoed in te kunnen opbergen. 

Er is nogal eens discussie over de vraag, aan welk type 
keuken men de voorkeur moet geven: de werkkeuken, de 
eetkeuken of de woonkeuken. Deze laatste vorm achtte 
men in het algemeen niet gewenst. Men voelde het meest 
voor een tussenvorm tussen de eerstgenoemde twee typen, 
n.l. een keuken waar wel de kleine maaltijden (ontbijt en 
lunch) maar waar niet de avondmaaltijd wordt gebruikt. 
De maaltijden zijn in Zweden goed verzorgd (smorgasbord!), 
men houdt er van om lang aan tafel te zijn en van de maal- 
tijd in het gezin werkelijk iets te maken, zodat het weinig 
voorkomt, dat een keuken wordt gebruikt voor - ‚eleinden, 
waar hij niet voor bestemd is. 
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Fig. 5. In Göteborg is ten Noorden van de stad een nieuwe wijk gesticht, Torpa ge 


d. De architeetuur is van ERrIKSSON 


en RacnparL. Het rijverkeer blijft buiten de ring van flats. Tussen de flats zijn zandbakken voor kleine kinderen, het 
middenveld is speelterrein voor grotere kinderen. 

Op de achtergrond ligt de Lagere School en daarachter, meer in het groen, de kleuterschool. Tussen scholeneomplex en woon- 

wijk is een viaduet in aanbouw, dat geen andere functie heeft, dan de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verzekeren. 


Hemmens Forskning Institutet 

Het feit, dat de keuken in de Zweedse woning zo goed 
past bij de levensgewoonten en omgekeerd (zo men wil), 
hangt nauw samen met de wijze, waarop de vraagstukken, 
die op dit punt kunnen bestaan, worden bestudeerd. Voort- 
gekomen uit een noodzakelijk kwaad, namelijk uit een voor- 
lichtingsdienst in het kader van de rantsoenering (1940 — 
1945), is een instituut gesticht, Hemmens Forsknings- 
Institutet, dat op dit punt zeer belangrijk werk doet. De 
Zweedse naam is moeilijk in het Nederlands te vertalen. 
Hemmens is de 2e naamval van Hem = (Duits) Heim. 
Forskning is wat wij tegenwoordig geacht worden speur- 
werk te noemen. Dit instituut met circa 25 medewerkers 
heeft allerlei studies gemaakt over de keuken; de situatie is 
thans zo, dat een nieuw artikel ten gebruike van de huis- 
vrouw in de keuken, eerst door H.F.I. wordt onderzocht. 
Soms is het ineens goed, soms worden wijzigingen voorge- 
steld en het is in het algemeen zo, dat deze ook worden 
aangebracht, voordat het artikel op grote schaal in de 
handel wordt gebracht. 

H.F.I. werkt op soortgelijke basis als T.N.O. in Neder- 
land: gedeeltelijk wordt het door particulieren gefinancierd, 
gedeeltelijk door het Rijk. In de toekomst hoopt men in- 
komsten te verkrijgen door het aanvaarden van opdrachten 
voor onderzoekingen, vooralsnog is men in het stadium van 
zuiver speurwerk. H.F.I. werd in 1944 gesticht. 


Verwarming 
Er zijn grote flats, waar zich in de kelder de centrale 
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installätie bevindt, die het nodige warme water levert voor 
de verwarming van het gehele gebouw. Men past in Zweden 
overwegend warm-water-verwarming toe. Het komt ook 
voor, dat in een centraal gelegen afzonderlijk gebouw het 
benodigde warme water wordt geproduceerd voor een com- 


plex woningen, flats of eeng ıgen. Dit centrale ge- 
bouw is in sommige gevallen gecombineerd met een centrale 
gelegenheid voor het doen van de gezinswas; dit gebeurt 
door de huisvrouwen zelf. Men heeft mij verteld, dat met 
behulp van de in deze wasserijen aanwezige instal- 
laties het doen van de was van een gezin van vier personen 
niet meer tijd kost, dan twee uur per maand! 

De energie voor de centrale verwarmingsinstallatie wordt 
geleverd door (geimporteerde) vaste brandstoffen. Men ge- 
bruikt daarvoor dus geen electrische energie. Het gebruik 
van olie of gas is zeldzaam. 

Uiteraard heb ik mij in de verschillende verwarmings- 
methoden niet verder kunnen verdiepen, doch ik geloof, dat 
ook op dit gebied veel belangrijke dingen tot stand gebracht 
worden in Zweden. Het schijnt, dat het plaatsen van een 
verwarmingsketel in de kelderverdieping van een flat 
(+ 50 woningen) de meest economische oplossing geeft. 


Lifttechniek 

De moderne Zweedse woningbouw is niet denkbaar zon- 
der lift. Zelfs heb ik de opmerking horen maken: „Hoog- 
bouw is een kwestie van lifttechniek.” In oudere woningen 
en kantoren gaat de lift (Zweeds: Hiss) met een zeer ge- 
matigd tempo naar boven. Aan het verzoek, dat bij de 
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Fig. 6. Hoewel de beplanting nog 
jong is, is Torpa reeds nu zeer aun- 
trekkelijk. 


meeste liften aan de gebruiker gedaan wordt, om de lift, 
als de gewenste &tage bereikt is, weer naar beneden te laten 
gaan (druk op de knop: Ned), kan men hier rustig voldoen. 
Terug gaat men te voet even snel als met de lift. In moderne 
gebouwen is dat belangrijk beter. Voor de sluitingen en 
voor het signaalsysteem heeft men allerlei verschillende 
vormen — goede en minder goede. Er is een streng toezicht 
op de deugdelijkheid van liften. 

Een merkwaardigheid is, dat de Zweedse kantoorgebou- 
wen slechts zelden een portier of iets dergelijks hebben. 
Men komt binnen in een kleine hall of een gang, waar op 
een groot bord staat aangegeven, welke bureaux er geves- 
tigd zijn en op welke &tage. De bezoeker neme de lift en 
vinde zijn weg zelf. Deze methode heeft grote voordelen, 
het werkt snel en doeltreffend. Eerst op de betrokken 
etage aangekomen meldt men zich, meestal bij de telefo- 
niste. 


Bezonning 

Het is duidelijk, dat men, wanneer de starre relatie tussen 
voorgevel en straatrand wordt opgeheven voor de oriente- 
ring van de woning gunstige perspectieven worden geopend. 
Dit punt vormt dan ook een onderwerp van zorgvuldige 
onderzoekingen. Belangrijk werk is in dit opzicht verricht 
door architeet Gunnar PLEYEL uit Stockholm. Er is mij 
een instrument gedemonstreerd, waarmee nauwkeurig be- 
paald kan worden, hoeveel zonlicht een bepaalde gevel in 
de verschillende maanden van het jaar krijgt en onder 
welke invalshoek. Het gebruik van dit instrument is slechts 
mogelijk voor een bepaalde breedtegraad. Dhr. PLEYEL, die 
op dit gebied algemeen als autoriteit erkend wordt, heeft 
zich als Zweeds architect uiteraard moeten verdiepen zowel 
in de situatie in Malmö (55°35’) als in Haparanda (65°50° 
N.Br.). Uiteraard garandeert de heer Pırver. niet, dat de 
zon schijnt. 
Gebruik van maquettes 

In het voorgaande is reeds gesproken over de dikwijls 
gedurfde concepties, die in Zweden op het punt van collec- 
tieve woningbouw worden aangetroffen. Complexen als deze 
worden nimmer gebouwd zonder een zorgvuldig model- 
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Fig. 7. Met dit instrument kun- 
nen maquettes worden „afge- 
tast’’ om het optisch aspeet van 
de plannen te controleren. Het 
is weergegeven op halve ware 
grootte. De horizontale door- 
snede loodrecht op het vlak van 
tekening is ongeveer vierkant. 


Spiegels 


Fig. 8. Een eiland in de nabijheid van het centrum van Stock- 

holm was ongeschikt voor bebouwing volgens de traditionele _ 

methode. Toepassing van „punthuizen’” maakte het mogelijk 

hier een nieuwe wijk „Reimersholme” te stichten. Het plan 

werd ontworpen door de stedebouwkundige dienst van H.S.B., 
de grote Zweedse w t 


Pi 
g coöperatie. 


onderzoek. Het maken van modellen voor een complex 
woongebouwen is een onderdeel van de stedebouwkundig 
opleiding aan de Technische Hogeschool. 

Het was in Göteborg, dat ik een instrument zag, dat werd 
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Fig. 9. De monumentaliteit van de moderne Zweedse stede- 

bouw komt op Reimersholme wel bijzonder goed tot zijn recht. 

Op deze plaats gekomen blijft men onwillekeurig staan, want 

ook als de vruchtboom”op de voorgrond niet bloeit is dit een 
prachtig punt. 


Fig. 10. Voor de verwijdering van huiselijk afval gebruikt men 
buizen met ven diameter van eirca 30 em. Bij elke woning in 
het trappenhuis voor de voordeur, bevindt zich een sluitdeksel 
als hier is afgebeeid. 
Het afval wordt in blokken of balen geperst en in een speciale 
oven van de centrale verwarmi tallatie verbrand. 


gebruikt om het effect van bepaalde plannen te bekijken. 
Het is op halve ware grootte, afgebeeld in fig. 7. Dit ei van 
Columbus, dat mij werkelijk buitengewoon nuttig leek, was 
een specialiteit van het bureau aldaar. Ik heb er een model 
mee bekeken van een wijk, die ik de dag tevoren in aan- 
bouw had gezien en het was zeer verrassend om te consta- 
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eıploitatie 


Fig. 11. Duidelijker dan enig betoog toont deze tekening aan 
welke grote mogelijkheden er in Zweden nog bestaan. 


teren hoezeer model en werkelijkheid met elkaar overeen- 
stemden. 


Conclusie 


Dit artikel is een reisverslag, waarbij speciaal over volks- 
huisvesting en stedebouw is gesproken. Tijdens mijn ver- 
blijf in Stockholm heb ik de gelegenheid gehad ook andere 
problemen te bespreken, die met de ruimtelijke ordening 
nauw samenhangen, als b.v. de planning in het algeween, 
decentralisatie van de industrie, onteigeningswetgeving, 
sanering van binnensteden (Norrköping), verkeersvraag- 
stukken, landbouw en bosbouw. Het schrijven van een ar- 
tikel daarover heeft op dit moment weinig zin, omdat ik 
over deze onderwerpen allerlei materiaal heb meegenomen, 
dat een nadere bestudering vereist. 

Meer dan ik verwacht had, heb ik mij, behalve in de 
stedebouw, ook in de volkshuisvesting verdiept. Wanneer 
ik tenslotte de indrukken, tijdens mijn verblijf in Zweden 
opgedaan, in enkele punten samenvat, zijn het deze con- 
elusies: 
a. Er bestaat in Zweden een zeer nauwe relatie tussen 

volkshuisvesting en stedebouw, hetgeen voor beide 
winst betekent. 
Het stedebouwkundig plan is te onderscheiden in een 
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stadsplan en een bouwplan. Deze scheiding kymt de 
duidelijkheid van hetgeen geregeld moet worden, ten 
goede. Het Generalplan is nog in een beginstadium. 

c. In het Zweedse bestuursapparaat bestaat een duidelijke 
scheiding tussen technische en administratieve diensten. 

d. Reeds lange jaren volgt men, waar mogelijk, een doel- 

.bewuste grondpolitiek. 

e. De studies, die in de vorm van Rapporten van Staats- 
commissies in Zweden in navolging van het Engelse 
voorbeeld, zijn verschenen, zijn van buitengewone kwa- 
liteit. 

Sf. Het systeem van prijsvragen voor een stedebouwkundig 
plan voor een gebied, dat nog geheel (of vrijwel geheel) 
onbebouwd is, wordt veel toegepast en met zeer goede 
resultaten. 

8. Essentieel in de moderne Zweedse stedebouw is het feit, 
dat de starre relatie tussen woninggevel en straat is 
verbroken. 


%) Door ir C. J. van MansuM zijn hierover reeds verschillen- 
de artikelen gepubliceerd in Bouwbedrijf en Openbare Werken. 


h. Van bijzondere betekenis zijn de studies, die in Zweden 
van de keuken zijn gemaakt °). 

i. De wijze, waarop in Zweden de centrale verwarming tot 
stand komt, verdient een nadere studie. 

j. Hetzelfde geldt voor de lifttechniek. Ik moge de uit- 
spraak van T. Wırııam stadsplanechefen in 
Göteborg hier eiteren: „„Hoogbouw is een kwestie van 
lifttechniek.”” 


De reis naar Zweden heeft nieuwe perspectieven voor mij 
geopend. Verschillende denkbeelden heb ik moeten wijzi- 
gen, andere werden bevestigd, b.v. deze, dat hoogbouw, 
mits verantwoord toegepast, geen besparing op grondge- 
bruik betekent. 


Er zijn onderwerpen, waarin wij in Nederland verder ge- 
vorderd zijn dan onze Zweedse collega’s; dat zijn de plannen 
in hoofdzaken en streekplannen. Wij zullen daarover goede 
publicaties in goed Engels moeten laten verschijnen, we 
kunnen er zeker van zijn, dat men die in Zweden met zeer 
veel aandacht zal lezen. 


BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 
Fraaie export-order voor de Nederlandse 


Motoren voor een zusterschip van de „Oslofjord” 


In 1946 bestelde de Norske Amerika Linje in Nederland 
haar vlaggeschip ‚‚Oslofjord’. Het schip werd bij de Ne- 
derlandse Dok & Scheepsbouw Mij. gebouwd en de machine- 
installatie werd bij Stork Hengelo vervaardigd. Dit schip 
is dermate een succes geworden, dat de rederij, toen zij een 
zusterschip wilde bestellen, zich direct tot haar oorspron- 
kelijke ‚Nederlandse leverancier heeft gewend. Helaas was 
het de werf niet mogelijk, een dergelijk schip binnen de 
gestelde tijd te bouwen, omdat de bezetting met andere 
orders te groot was. Daarop is de rederij met de Engelse 
werf Swan, Hunter & Wigham Richardson, Ltd. in zee 
gegaan, Uiteraard zou hierdoor de levering van de motoren 
door deze werf of een ander Engels bedrijf meer in aanmer- 
king zijn gekomen, en het was dus voor Stork een belangrijk 
succes, dat de machines bij haar werden besteld. Dit is 
alleen te danken aan het feit, dat de reders met de machine- 
installatie van de „‚Oslofjord’ uitermate tevreden waren en 
daardoor veel vertrouwen in het Nederlandse fabrikaat heb- 
ben gekregen. 

Nauwkeurige gegevens omtrent de nieuwe installatie 
zijn thans nog niet bekend. Alleen is vastgesteld, dat de 
twee hoofdmotoren 8 eilinders zullen krijgen. 

Ten aanzien van de ervaringen met de ‚‚Oslofjord’’ deel- 
de de heer Hans CHr. HENRIKSEN, directeur van de Norske 
Amerika Linje, op een persconferentie op 17 September in 
Oslo mede, dat dit schip bijna geheel vrij is van trillingen. 
In het eerste jaar heeft dit schip gevaren met een gemid- 
delde snelheid van 19.33 knopen per uur, en 63 tot 65 ton 
brandstofolie per 24 uur gebruikt. Dit noemde de heer 
HENRIKSEN „een veel gunstiger resultaat dan men had 
kunnen dromen”. Op de laatste zes reizen had de gemid- 
delde snelheid zelfs 20.4 knopen per uur bedragen met een 
olieverbruik van 65 tot 68 ton per 24 uur. De hedrijfskosten 
liggen voor de ‚‚Oslofjord’” ongeveer 40%, lager dan voor 
de oudere schepen van de rederij. 

Een belangrijke factor voor de beslissing, dat ook het 
nieuwe passagiersschip met motoren zal worden uitgerust, 
noemde de heer HENRIKSEN de goede en snelle manoeu- 
vreerbaarheid van een motorschip. Bij een turbine-instal- 
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latie is het beschikbare vermogen voor achteruit varen on- 
geveer 75%, van het normale vermogen, maar dit wordt 
eerst geleidelijk bereikt bij het aanlopen tot het volle toeren- 
tal. Daarom duurt het enige seconden, eer de turbine na de 
order „volle kracht achteruit’’ op het volle vermogen voor 
achteruit is gekomen. 

Bij een dieselmotor gaat dit omschakelen veel sneller. 
En dit is van groot belang bij het aanlopen van verschil- 
lende havens zoals Bergen, Stavanger, Kristiansund, waar 
men niet over een sleepboot ter assistentie kan beschikken. 

Een naam voor het schip is nog niet vastgesteld, maar 
men veronderstelt in Noorse scheepvaartkringen, dat de 
naam ‚‚Bergensfjord” zal worden. 
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Delftse Hogeschooldagen 1952 

In alwijking van het bericht in „De Ingenieur” van 7 De- 
cember jl. n? 49 (blz. A 523) en ‚van het rondgezonden voor- 
lopige programma, deelt de Reg voor de Hoge- 
schooldagen 1952 mede, dat in de Afdeling der Mijnbouwkunde 
(gebouw Mijnbouwstraat 20; tel. 3980) op Vrijdag ook voor- 
drachten zullen worden gehouden en ook een gemeenschappe- 
lijke lunch zal plaats vinden, waarvoor men zich bij de Hoog- 
leraar-Beheerder van de Algemene Dienst van de betrokken 
Afdeling kan opgeven. 

In de sub-Afdelingen Werktuigb kunde en Vliegtuigbouw- 
kunde zal op Zaterdagmiddag geen gemeenschappelijke lunch 
plaats vinden. 


Mathematisch Centrum 

Amerikaanse voordracht op 3 Jan. 1952 te Amsterdam 
In het gebouw van het Mathematisch Centrum, 2de Boerhaa- 

vestraat 49, zal te 15.30 uur een voordracht gehouden worden 

voor belangstellenden door prof. Wm. J, Le Vrque uit Ann 

Arbor (Mich.) over: Approximations in K (i). 


Tentoonstelling „Het Landbouwwerktuig” 
15-19 April 1952 te Rotterdam 

Deze tentoonstelling, georganisgerd door de Stichting „Het 
l,andbouwwerktuig” op initiatief| van de Vereniging van Im- 
porteurs van Landbouwwerktuigen (Vimpol), wordt gehouden 
in de Ahoy-hallen (9000 m?) en op open terrein. 

Ter gelegenheid van deze vaktentoonstelling zullen techni- 
sche films vertoond en voordrachten gehouden worden. 

De tentoon te stellen fabrikaten zijn afkomstig uit Neder- 
land en andere landen. Inzenders zullen echter uitsluitend hier 
te lande gevestigde importeurs zijn, die overigens niet bij de — 
thans 22 leden tellende — Vimpol aangesloten behoeven te 
wezen. Samenwerking met de agrarische Jaarbeurs zal niet uit 
het oog worden verloren. 


Hoofd issie voor de Normalisatie in Nederland 

Als eerste twee van een reeks normen van draaibeitels zijn 
ter eritiek gepubliceerd de ontwerpnormen: 

V 1397 Gereedschap. Draaibeitels, mesbeitel, snelstaal, stomp- 
gelast 

V 1661 Gereedschap. Draaibeitel beitel, hardmetaal. 

Door deze publicatie ter ceritiek worden belangstellenden in 
de gelegenheid gesteld eventuele opmerkingen ter kennis van 
de commissie te brengen, opdat daarmede rekening kan worden 
gehouden bij het vaststellen van de definitieve normen. Deze 
eritiek wordt gaarne ingewacht vöör 1 Januari 1952 bij het 
Centraal Normalisatiebureau, Lange Houtstraat 13A te ’s-Gra- 
venhage. 

De normen kunnen worden besteld bij de boekhandel of 
rechtstreeks bij de Uitgeverij Waltman, Hippolytusbuurt 4 
te Delft tegen de prijs van f 0,50 per stuk voor de leden van de 
Stichting voor de Normalisatie in Nederland en f 0,75 voor 
niet-leden. 


Uit het buitenland 

Voor een snel watervliegtuig ontving Convair reeds 
begin 1946 een opdracht van de Amerikaanse Marine. In 1950, 
bij een van de proefvluchten, behaalde het inmiddels ontwik- 
kelde toestel, de XP5Y—1 het wereld-duur-record voor pro- 
pellervliegtuigen met turbine-aandrijving. De prestaties waren 
te vergelijken met die van gevechtsvliegtuigen met gewone 
motoren: uit de laatste oorlog. Wegens de noodzaak, op voor- 
uitgeschoven posten snelle toestellen te hebben, welke niet 
afhankelijk zijn van landingsterreinen, wordt thans ook voor 
dit doel meer aandacht gegeven aan het watervliegtuig. De 
modellen, welke daartoe thans worden onderzocht, zijn ge- 
inspireerd op het staartloos tactisch vliegtuig met delta- 
vieugel (gelijkzijdige driehoek) de XF-92 A ‚waarmee sinds het 
najaar 1948 reeds talrijke proefvluchten werden gemaakt. In 
de onderzochte modellen is aan een dergelijke vorm een centrale 
drijver gegeven, welke deel uitmaakt van romp en vleugel, 
althans geleidelijk in de vleugel overgaat. Men acht dus weldra 
watervliegtuigen met grotesnelheid en zeewaardigheid mogelijk. 
Engineering, 12 October 1951. 
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- Een der eerste gas-turbine-centrales van Engeland 
wordt thans in Hampshire gebouwd om over een jaar in bedrijf 
te komen. Het vermogen is 10.000, kW. De vrijkomende, niet 
op andere wijze te benutten warmte zal gebruikt worden om de 
gebouwen van het National Gasturbine Establishment van 
het Ministerie van Bevoorrading te verwarmen. De centrale 
zal in de eerste plaats dienen om stroom te leveren voor deze 
instelling en ervaring op te doen, maar zal vermoedelijk ook 
stroom afgeven aan het landelijk net. Een lage-druk eenheid 
met 2800 omw./minuut levert de druk voor de hoge-druk- 
turbine met 3000 omw./minuut, welke de generator aandrijft. 
Brandstof is petroleum of lichte olie. 


The Engineer, 19 Oct. 1951. 


Decentralisatie der industrie wordt thans ook in 
Frankrijk doelbewust nagestreefd. Voor de nieuwe grote Gilette 
fabriek werd in de nabijheid van Parijs wel een terrein gevon- 
den maar geen vergunning verleend. Thans zal die fabriek, 
welke 1 ha beslaat in Annecy verrijzen, nadat die gemeente 
heeft toegezegd door eredieten voor 275 nieuwe arbeiders- 
woningen te zorgen. 


The Engineer, 26 Oct. 1951. 


De transcontinentale televisie-relayering New York — 
San Franeisco, ter lengte van 4787 km heeft 107 tussen- 
stations, 15 a 80 km uiteen in zig-zag-liin geplaatst om te 
voorkomen, dat interferentie zou optreden, nl. wanneer een 
signaal, uitgezonden door een station, het eerstvolgende pas- 
serend, het daarop volgende rechtstreeks zou bereiken. Het 
hoogste punt wordt op ruim 3000 m in de Sierra Nevada ge- 
passeerd. De kosten van het gehele transmissie-systeem be- 
droegen ongeveer $ 40 millioen. 


Waterleiding ontbreekt nog steeds in 27000 van de 
37000 Franse gemeenten met minder dan 5000 inwoners, z0- 
dat naar schatting nog 21 millioen mensen in Frankrijk zonder 
waterleiding leven. Electrieiteit hebben daarentegen reeds 85%, 
der Franse gemeenten. 


Het aantal bedrijfsongevallen in de V.S. bedroeg in 
1950, met bijna 2 millioen, ruim 80.000 meer dan in 1949. Van 
dit aantal overleden aan hun letsel ruim 15000 en waren bijna 
85.000 niet meer in staat hun beroep verder uit te oefenen, 
hoewel hiervan slechts 1600 geheel in de onmogelijkheid waren 
gekomen verder nog enig werk te doen. Een hoeveelheid arbeid 
gelijk aan die van 134 arbeiders gedurende &&n jaar ging hier- 
door rechtstreeks teloor. 

Het Statistiek-Bureau voegde er echter aan toe, dat, wan- 
neer men de duurzame invaliditeit medetelt, het economisch 
verlies ruim het vijfvoud daarvan bedroeg of een jaar arbeid 
var 706.000 man. 


The Engineer, 2 November 1951. 


PERSONALIA 


Bij K.B. van 29 November 1951 n° 17 zijn benoemd tot lid van 
de bij de wet van 9 November 1950 ingestelde Raad van de 
Waterstaat mr dr R. H. Baron DE Vos vAN STEENWIK, 
Commissaris der Koningin in de provincie Drente (tevens 
voorzitter), dr ir W. J. H. Harmsen, oud Directeur-generaal 
van de Rijkswaterstaat (tevens ondervoorzitter), mr J. 
ALGERA,lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J.M. 
vAN BOMMEL VAN VLOTEN, oud-lid van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland, jhr mr dr A. B. G. M. van RiIJcKEVORSEL, 
oud-Commissaris der Koningin in de provincie Noordbra- 
bant, ir Tn. S. G. J. M. van Scuaik, oud-Minister van Ver- 
keer en Energie, mr G. J. C. Scaıtruuss, lid van Gedepu- 
teerde Staten van Zuidholland en mr W. F. F. Baron van 
VERSCHUER, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, en 
tot secretaris van die Raad mej. mr A. P. Schitrauss. 

Ir W. van DEN BroEk is benoemd tot rector van het Amster- 
dams Lyceum. 
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KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
's-Gravenhage, Prinsessegracht 23, Tel. 117692, Giro 9995 


Omslagvel „De Ingenteur” 1951 

Evenals het vorig jaar zal ook voor de jaargang 1951 een 
omslagvel, bedrukt met jaartal enz. worden verstrekt aan die- 
genen van de lezers, die de N.V. Uitgeversmij Oosthoek, Dom- 
straat 1—-8, Utrecht, uitdrukkelijk daarom verzoeken. 


Bureau voor Internationale Technische‘ Hulp 
Technische commissie van advies 
Aanvragenomdeskundigenvoorhetbuiten- 
land. 

I. Het Ministerie van Verkeerswezen van Pakistan zoekt 
een ervaren civiel-ingenieur voor de functie van technisch haven- 
beheerder van Chittagong. 

Eventuele gegadigden moeten in staat zijn, zelfstandig alle 
maatregelen te nemen voor en blijvend toezicht te houden op 
de uitvoering van werkzaamheden ter garandering van de blij- 
vende toegankelijkheid voor schepen tot 20.000 ton van de 
haven van Chittagong, een op 11 mijl van de zee gelegen rivier- 
haven, die onder invloed van getijstromen staat en die in de 
moessontijd veel last ondervindt van grote water- en slib- 
hoeveelheden, afkomstig van de Himalaya. 

Maximum leeftijd: 45 jaar. 

De betrokken positie is niet gedacht als een tijdelijke en 
adviserende met een gelimiteerde duur van 1 & 2 jaar, doch 
meer als een permanente. 

Salaris en overige voorwaarden afhankelijk van ervaring. 

Gegadigden worden uitgenodigd, zich onder opgaaf van alle 
persoonlijke gegevens (datum en plaats van geboorte, jaren 
van studie, diploma en jaar, waarin diploma behaald, samen- 
stelling gezin en adres) en van de practijk na het afstuderen 
schriftelijk op te geven bij de Secretaris van de Technische 
commissie van advies, p/a Kon. Instituut van Ingenieurs, 
Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage. 

II. De Afdeling voor „Civil Engineering’ van het ‚‚Canter- 
bury University College”, Christchurch, Nieuw-Zeeland zoekt 
gegadigden voor de functie van: 

a) Senior Leeturer (lector) in Civil Engineering. 

b) Lecturer in Civil Engineering. 

Salaris: a) £ 1000,— opklimmend tot £ 1200,— per jaar 
b) 800,— 080,— „ 

Gegadigden moeten in het bezit van een civiel-ingenieurs- 
diploma zijn, ervaring van lesgeven aan een Hogeschool heb- 
ben dan wel een verantwoordelijke ingevoerde positie bekleed 
hebben met liefst een grondige ervaring op een of meer van de 
volgende gebieden: 

a) Utiliteitsbouw en bouweonstructies. 

&) Grondmechanica. 

c) Gemeentewerken. 

d) Waterstaatswerk. 

e) Landmeten en waterpassen. 

Een goede beheersing van de Engelse taal is vereist. Over- 
tocht voor de functionaris en zijn gezin wordt vergoed. 

Verbintenis voor tenminste drie jaren. 

Aanmelding van gegadigden als onder I vermeld vöör 5 
Januari 1952 (spoedshalve met vertalingen in de Engelse taal). 

De Secretaris van de 
Technische commissie van advies 
ir F.M. €. Berknour. 


Afd voor 
Technisch Wetenschappelijk Onderzoek 


voor Regeltechniek 
van de Excursie naar de Afdeling 


tuur van de 
N.V. Philips’ en te Eindhoven, 
op 13 Juni 1951 

Na met autobussen van het station naar het fabriekscom- 
plex Strijp te zijn gebracht, verzamelden de deelnemers zich, 
gesterkt door een kopje koffie, in de E.IL..A. studio, waar de 
voorzitter der Sectie, prof. ir H. Kramers, de 63 aanwezigen 
hartelijk welkom heette en zijn erkentelijkheid uitte jegens 
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de N.V. Philips voor het feit, dat deze zo bereidwillig was voor 
deze dag onderdak aan de Sectie te verlenen. 

Waar de helft der deelnemers uit introduee’s bestond, howpte 
prof. KrAmErs, dat voor velen van hen het bijwonen der ver- 
gadering aanleiding mocht zijn om hun belangstelling om te 
te zetten in een lidmaatschap der Sectie, 

Vervolgens heette de eerste spreker van de dag, ir H. J. 
LiNDENHOVIUs, namens de N.V. Philips de deelnemers harte- 
lijk welkom en in een onderhoudende en geestige lezing, welke 
hij voortreffelijk aanpaste aan de tamelijk ver uiteenlopende 
voorkennis der aanwezigen op het gebied der regeltechniek en 
electronica, gaf hij een uiteenzetting van de beginselen van het 
electronisch meten en regelen in de industrie. 

Achtereenvolgens werden besproken de opnemers (omvor- 
mingselementen), het eigenlijke meetapparaat, het regelappa- 
raat,en het regelorgaan. Spreker liet duidelijk uitkomen, dat 
men met deze apparatuur zeer vele verschillende mechanische, 
physische en chemische eigenschappen van industriele produc- 
ten nauwkeurig kan meten en regelen. 

Daarna ging spreker dieper in op de electronische onder- 
delen, die gebruikt waren en vergeleek deze met de equivalente 
eomponenten welke in de mechanische en pneumatische meet- 
en regelapparatuur worden toegepast. 

Ir Linpennovıus beeindigde zijn betoog met een kort over- 
zicht van de gebruikelijke soorten regelacties (aan-uit, propor- 
tioneel, integrerend en differentierend) en gaf vervolgens aan 
hoe deze systemen op electronische wijze in het Philips regel- 
apparaat verwezenlijkt zijn. 

Na de gezellige, gemeenschappelijke lunch, aangeboden door 
de N,V, Philips, verzamelden de deelnemers zich weder in de 
studio, teneinde de voordracht aan te horen van ir H. Roos- 
DORP over „Eleetronische industriele meet- en regelapparatuur”. 

Aan de hand van tal van lantaarnplaatjes en een keur van 
tentoongestelde apparaten en onderdelen gaf ir Roosporr 
een duidelijke uiteenzetting van de technische ontwikkelings- 
gang van de Philips’ meet- en regelapparatuur en de daaraan 
ten grondslag liggende beschouwingen. Dit betoog werd ge- 
volgd door een demonstratie van de apparaten, waarbij ook 
de afzonderlijke onderdelen werden getoond en uitvoerig be- 
sproken. 

Na deze belangwekkende demonstraties ging spreker over 
tot zijn tweede onderwerp: „Het instellen van regelaars door 
middel van eleetrische modelproeven’’, waarbij het zgn. ana- 
logon werd besproken en gedemonstreerd. De invloed van pro- 
portionele, integrerende en differentiöerende regeling op een 
proces kan met dit apparaat op frappante wijze worden aan- 
getoond. Het grote voordeel van dit analogon is, dat men de 
bij een bepaalde proce pP kromme behorende instellingen 
van de verschillende regelacties in zeer korte tijd kan vinden, 
terwijl het „uitproberen” in de practijk aan het proces zelve 
dikwijls uren en dagen kan kosten. 

Nadat vervolgens door de aanwezigen verschillende vragen 
warn gesteld, welke door de sprekers werden beantwoord, 
sloot prof. KrAamErs de vergadering met een woord van dank 
aan de sprekers en “ N.V. Philips en een tweetal raadgevingen 
aan de excursied s. De procesmensen wekte hij op 
om een open 00g te hebben voor de mogelijkheden van eleetro- 
nische meet- en regelapparatuur en de ontwikkeli 
drukte hij op het hart zich te blijven realiseren, dat de proces- 
industrie in het algemeen zeer hoge eisen stelt. 

Al met al kan de Sectie op een geslaagde excursie terugzien. 
(De lezingen van ir LinpenHovıus en ir Roosporr zullen 
in De Ingenieur worden gepubliceerd). 


De Secretaris, 
dr C. F. E. Sımons. 


Afdeling voor Chemische Techniek 


Verslag van de excursie op 9 October 1951, naar 
de fabrieken te Ede var A.K:U.-N.V. en van 


Op 9 October jl. werd door onze Afdeling tezamen met de 
Sectie voor Chemische Technologie en Bedrijfschemie van de 
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de vergadering daarbij aansluitende te Arnhem En: 
in de gehoorzaal van de Proeflabriek van dit u 


Nederlandse Chemische Vereniging een zeer geslaagde excursie 
ondernomen naar de fabrieken te Ede van het AKU-concern. 
Te 10 uur kwamen ca 100 belangstellenden tezamen in de 
kleine zaal van de enkele dagen tevoren geopende, fraaie be- 
drijfscantine, waar de heer H. Norer, Directeur van de fabriek 
te Ede, de aanwezigen welkom heette. Ir C. C. F. Kuyraars 
hield een inleiding tot het bezoek aan de fabriek. Wij ontlenen 
hieraan, dat het concern in 1911 gesticht werd door wijlen dr 
HaRrToss en dat de fabriek in Ede, geopend in 1922, ca 2000 
arbeiders telt. Deze fabriek produceert wekelijks ruim 100 ton 
rayongaren en daarboven nog ca 75000 viscose sponzen en ca 
6 ton kamgaren — het laatste voor research op industriele 
schaal. Voor het vervaardigen van 100 ton cellulose zijn de 
volgende grondstoffen nodig: 

100 ton cellulose (berekend als droge stof) 

60 ton natrium hydroxyde 
19 ton zwavelkoolstof | 

105 ton zwavelzuur. 

Ede werkt volgens het viscose-procede. 

Voor een verdere beschrijving van dit proc&de wordt ver- 
wezen naar de rubriek Chemische Techniek n® 9 in dit nummer, 
waarin de inleiding van ir KuyLaass is opgenomen. 

Bij de rondgang in de fabriek werd het gezelschap verdeeld 
in groepen van 10 personen, elk met een deskundig geleider. 
Het traject door de fabriek was met zorg uitgekozen, zodat in 
de beschikbare tijd nergens gehadst behoefde te worden en 
allen een indruk konden krijgen van het fabricage-proces, 
waarbij overal gelegenheid was een detail wat uitvoeriger te 
bekijken en vragen te stellen. Allen waren getroffen door de 
pijnlijke netheid van alle bezichtigde afdelingen, zowel bij de 
eindeontröle en verpakking van de’ garens, waar men zulks zou 
verwachten, als in de chemische en textieltechnische afdelingen. 

Het is wel duidelijk, dat wij hier het resultaat zagen van een 
jarenlange en voortdurende inspanning van de bedrijfsleiding 
en wij geloven gaarne de verzekering die ons werd gegeven, dat 
een dergelijke zorg de kwaliteit van het produet ten goede komt. 

Voor ons gezelschap was de netheid vooral opvallend in de 
afdeling persbleek, waar de garens achtereenvolgens aan een 
serie wassingen worden onderworpen waarvoor pompen, tanks 
en pijpleidingen van aardewerk, plastiek, roestvrij staal en 
andere materialen in bedrijf waren met keurig geschilderde 
flenzen en ondersteuningen en zonder de gebruikelijke natte 
vloeren en waterstraaltjes om lekzuur weg te spoelen. 

Na de rondgang vervoerden bussen het gezelschap naar het 
ontspanningsgebouw „de Reehorst”, waar de lunch door de 
Directie van de AKU werd aangeboden. Daarbij vond de voor- 
zitter van de Afdeling, dr ir J. C. VLUGTER, gelegenheid een 
dankwoord aan de Directie uit te spreken, waarbij hij prof. 
dr ir H. I. WATERMAN, Voorzitter van de Sectie, verontschul- 
digde, die door ingenieursexamens aan de T.H. verhinderd was 
deel te nemen aan de excursie. Hij hoopte dat deze examens 
tot vele nieuwe leden zouden leiden. Hij was getroffen door de 
gevarieerdheid van het bedrijf, dat getoond was en bedankte 
de heren NorLer en KuyrLaars en de excursieleiders voor hun 
rustige leiding. 


Per autobus, door het bedrijf aangeboden, en partieuliere 
auto’s begaf het gezelschap zich na de lunch naar de proeffa- 
briek van het AKU-concern te Arnhem en kwam daar bijeen 
in de aula van het nieuwe gebouw. Na met bewondering de 
moderne architectuur en aankleding van gebouw en aula te 
hebben opgenomen, luisterden de aanwezigen naar een voor- 
dracht van ir L. van ASSENDELFT over „Indampen en Kristal- 
liseren”, Ir Van ASSENDELFT werd ingeleid door het bestuurs- 
lid dr ir J. G. WEELDENBURG, Directeur van de AKU en leider 
van de research- en de proeffabriek, die vermeldde, dat ir Van 
ASSENDELFT speciaal de toepassing in de rayon-industrie zou 
behandelen. De lezing zelf is opgenomen in de rubriek „Che- 
mische Techniek” in dit nummer. Het was een korte, duidelijke 
voordracht, overzichtelijk ger hikt, die algemeen gewaar- 
deerd werd omdat bedrijfservaringen over het concentreren 
van het zure spinbad en het winnen van glauberzout daaruit, 
de moeilijkheden van construetieve aard en de invloed van de 
bedrijfswijze en de constructie op de bestendigheid van de 
constructie-materialen, zowel als de theorie van het betreffende 
verdampingsprobleem in helder uiteengezet onderling verband 
behandeld werden. 

Na de voordracht was er gelegenheid de research-afdeling en 
de proeffabriek te bezichtigen. Naast de afdelingen voor rou- 
tine-onderzoek aan de garens, werden door medewerkers uit 
de research in ontwikkeling zijnde apparaten voor speciale 
onderzoekingen gedemonstreerd. In de proeffabriek werden op 
industriöle schaal vele textiel-technieken in bedrijf aangetrof- 
fen. Wel de meesten van ons zullen na thuiskomst toch ten- 
minste in hun gezin hebben verteld, hoe zij gezien hebben welke 
verlokkingen weldra in celwol en enkalon verkrijgbaar zullen 
zijn. 

De Afdeling kan terugzien op een zeer geslaagde dag, waar- 
voor zij dank verschuldigd is aan de Directie van het bedrijf. 

De Secretaris, 
M. pe Wour. 
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onderzoek. (Voorlopige mededeling). 
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558). 
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22 Jan. 1952. Afd. voor Werktuig- en Scheepsbouw te Utrecht (Esplanade). Aanvang 14.30 uur, Ing. B. SchuiL: Niet-destructief materiaal- 


g 
fd. voor Verkeer en Verkeerstechniek, Sectie voor Automobieltechniek te Utreeht (Esplanade). Aanvang 14.00 uur. J. J. 
OERMAN: De economische aspecten voor de contröle over een groot automobielenpark. (Zie blz. A. 550). 


* - Instituuts-, Kring-, Afd.- of Sectie-Vergadering. 


in de Chemische Industrie. (Zie biz. 


Inhoud ALGEMEEN GEDEELTE 52: Volkshuisvesting en Stedebouw in Zweden (vervolg en slot), door ir M. G. W. SCHIPHOUWER. — Berichten 
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Agenda Vergaderingen, 


A. 558 


De Ingenieur No. 52 
28-12-1951 


= 
; 
1 
> 
» 
| 


KETTINGAANDRIIVINGEN 


IN ELKE UITVOERING 
VOOR ELKE INDUSTRIE 


Vraagt inlichtingen en adviezen 


C.v. vn INDUSTRIEELE- EN 


HANDELMAATSCHARPI LOUIS REIUNERS 
MEEUWENLAAN 98-100 AMSTERDAM 


centrale 
ceommando 
installaties 


R.VAN SWAAY 


STADHOUDERSLAAN 16-18 - 


wvbreemen 


ALGEMENE TIJDSCHRIFTEN 


THE ENGINEER, Vol. 192 — nr 5002 van 7 December 1951 
Hydro-Electric power in the Isere Caichment Ash the rench BER (wordt 
vervolgd) . 
The works of the Steel "Company of Wales ER 
. ROXBEE: Some fuel and power projects (wordt vervoigd) 
Methods used for obtaining pressure diagrams ..... kosnuens 


THE ENGINEER, Vol. 192 — nr 5003 van 14 December 1951 
Hydro-electric power in the Isere Catchment of the Duden Fa (ver- 


volg) . “on. 
The works of "Steel Company „Wales: (vervolg). 
Dredging and recl p 


A Periscopic sextant . 


ENGINEERING, Vol. 172 — nr 4480 van 7 December 1951 
International flameradiation trials in Holland... 
Prestressed-concrete statically-indeterminate structures 
. O. Mason: Arc form and movement in an 1: eg axial airblast 
ceircuit-breaker .... 
H. ROo£BEE: Fuel and power "Projeets.. den 
W.IFIsHER: Photography at sea of propelier eaviation ......... 
. LEwis: World supply of non-ferrous metals (vervolg) . 


THE ENGINEERING JOURNAL, Vol. 34 — nr 11 varı November 1951 
H. Cray: The Engineer’s part in Fisheries Conservation........ 
PH. Cook: Atomic Attack. Residual radition in industrial areas .....- 
ACK ALTon: Masts and guys under wind action 
. N. Pıaseckı: Military aspects of the transport helicopter .. .. +. ++ »- 


REVUE MENSUELLE BULLETIN DE L’ASSOCIATION Pe 
NATIONALE DU CONGRES DES CHEMINS DE FER, Vol. 28 — nr 
van December 1951 
M. J. Dußus: Les poutres Vierendeel: analyse des contraintes, nei du 

rojet et methodes de soudure des elements constitutifs.. dene 
OHN: La turbine gaz experimentale au ... 
Autorails italiens de grande puissance ... +...» 


REVUE UNIVERSELLE DES MINES, DE LA METALLURGIE DES 

TRAVAUX PUBLICS, nr. 12 van December 1951 

M. LinsMAn: Les machines mathedmatiques . 

G. Husson: Etude hydrodynamique du soufflage du bain au 'conver- 
tisseur Thomas . 

J. EECKkHour e.a.: Etude sur Il’ analyse spectrale des aciers fortement allies 

A. Hans: Sur un nouvel appareillage d’analyse directe en spectrochimie 


STAHL UND EISEN, Jg. 71 — nr 25 van 6 December 1951 

A. SEND: Ausmauerung von Hochöfen mit Kohlenstoffsteinen .. 

M. Kroneis e.a.: Prüfung legierter Baustähle auf Härtbarkeit 

E. PoHL: Schäden an Dampfturbinen und ihre Verhütung 

W. FrösseL: Rein Gleitiager (Mehrgleit- 
flächenlager) .. .... oe... 


SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG, Jg. 69 — nr 48 van I December 
1951 


E. AmsüHt: Die!Sonnenscheindauer von Bern von 1901 bis 1950 .... 
A. BODMER: England baut neue Industrie-Landstädte....... 


ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE, Jg. 93 — 
nr 35 van 11 December 1951 

H. F. CAnAaAN: Der heutige Stand des Wasserturbinenbaues ....... 
ALB. STÄHLER: Verwendung von Blausäure für die ERERENRNBT: 

H. PEUKERT: Sp Ibrechung in Polyäthylen ....... 


FP 


SCHWEIZER ARCHIV: Jg. 17 — nr 11 varı November 1951 

A. U. HUGGENBERGER: Die neuere Entwicklung der aufklebbaren, 
elektrischen Widerstandsdehnungsgeber und die Bedeutung der 
Wheatstoneschen Schaltung als Messverfahren . 

F. ROHNER: Neuere Arbeiten und ern über die "Aushärtung 
von Aluminium Legierungen . BETTEN 

H. J. SELLING: Farb und ihre Ar d ngin der Textilindustrie 


DE INGENIEUR IN INDONESIE, Vol. 3 — nr. 5 van October 1951 

L. P. DE STOPPELAAR: De betonnen der Handels- 
vereniging Amsterdam .... 

H. HASPERS: van de g gemiddelde rel 

@ regenval ... 

Dr. Ing. )J. STIEGER e.a. op het gebied der 
Electriciteits-voorziening in Indonesie .. 

P.G. H. A. FErMmIN: Beknopt verslag vaneen voorlopig geologisch onder- 
zoek in 1942, op de hellingen varı de u. Muriah, naar het voor- 
komen van leuciet-houdende gesteenten . 


TEKNISK TIDSKRIFT, Vol. 81 — nr. 45 varı 8 December 1951 
Kemin ger nya textilier .... 

ENEBORG: Stadsgas som bränsie för verkstads- och "metallindustri.. 
JOHANSSON: och vid bergspräng- 


he "pr bi 


ng. 


ELECTROTECHNIEK 
REVUE GENERALE DE L’ELECTRICITE, Vol. 35 — nr 11 van Nobem- 
ber 1951 


H. Tuesıo: Eclairage par fluorescence Etude de la compensation du 
facteur de puissance .... 

J. RateEau: Application aux probiämes de regulation des 
electriques de differentiation . 


THE METROPOLITAN VICKERS GAZETTE, Voi. 24 — nr. 389 var 
Oet. 


C. PEEı: Transformer on lead: the type „L’” tap 
changer ... s..... .. .. 
N. RvDEr: Differental speed "indieation ..... 
P. PoLLock e.a.: Dynamic stresses in wire ropes- for use on vertical 
hoists. 


non. 


nn 


»o» 


10 


au 


nao 


»w 


9 
9 


‚5 


Fotocopieen van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Instituut 
var Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Secretaris, Prinsessegracht 


23, ’s-Gr de prijs van f 0,60 per gefotografeerde 


tegen bladzijde 
tot A 4 (Ingenieur’s) formaat. ee 


bladzijde genomen. 


INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
1 
| 6 I 
| 3 
4 
= 
n 5 
| 8 
4 
1 3% 
18 
m 2 
5 
3 
Ä 
geringe plaatsruimte 
kleine aanschaffings- 
en installatiekosten. 
commando-apporaat voor 
het geven von 22 dubbele 19 29 
+ 15 26 
commando-geving door moeder- 
klok ol met de hand. 3 
4 
om 
\ 


INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 
BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 


TRAVAUX, Vol. 35 — nr. 206 van December 1951 
A, LAZARD: des poutres äme pleine, en 


L. "Exp ‚eriences sur les barrages en enrochements . 
M. MENGELLE: Pantographe pour lever de profils en travers ‘de tunnel 


REVUE DELA BATBEZERE INTERIEURE ET THENANE, Vol. 23 — 
nr 21 van 10 December 1951 
R. BoEur: Le port de Macon 


L’OSSATURE METALLIQUE, Vol. 16 — nr 12 van 

J. VERDEYEN: Constructions metalliques legeres . Kae 

U. BirriGnanDı: Les constructions tubulaires ...... 

D. CeccHiı: Emploi de l’acier dans les conduites forcees. 

A, BERA: Bätiments destines & abriter les trains de laminage continu n 
France 

E. HüNnNEBEcK: Constructions speciales legeres en acier .... 

A. Acier als haute resistance pour constructions lögeres... 

H. FORDER: L’emploi de lacier inoxydable 

Dr. Ing. C. ForNacı: Q actuels des aciers demi- 
durs pour les constructions 

Locomotive &lectrique CC & grande vitesse . 


NEM INGSBEDR DIE BAUTECHNIK, Jg. 28 — nr 12 var December 1951 
BETON EM ARME OHDE: Zur Erddruck-Lehre (vervolg uit Heft 4/1950 
. SCHWARZE: Die Hebung des 6. ESUERROOENER der analüberführung 
GEBR. KOUDIWS in Minden . 
TT ARALD LINK: Neuere Talsperren auten in Italien (slot) . 
RO ERDAM Prof. R. Wınker: Bautechnische Möglichkeiten, einen schnell "flieszen- 
_ den Wasserstrom möglichstverlustfrei in langsam flieszendes Was- 
N ser überzuleiten .. 
Dr. Ing. F. LEONHARDT: Die Autobahnbrücke über den 1 Rhein | bei 
Köln-Rodenkirchen (slot) . as 
A. BUDDENBERG: Neues vom Stollen- und Tunnelbau . 


DER STHALBAU, Jg. 20 — nr 12 van December 1951 

K. ScHüszLer: Die'neue Rheinbrücke Köln-Mülheim 

K. KoHLer: Berechnung des an mit Querkraft 
mit Hilfe des Energiesatzes .. 


MIJNBOUW- EN PETROLEUMTECHNIEK 


INSITUTE OF PETROLEUM, Vol. 37 — nr 335 varı 
ovembe 
A, LAIRD Fr 2 Performance and accuracy of amerada bottom hole 
pressure recorder with special reference to use in drill stem formation 
tests and iePhistory of y of reservoir pressures obtained therein . 
wealt 


u OF PETROLEUM REVIEW, Vol. 5 — nr 60 van December 


the anti-knock quality of motor gasolines 
G BER DE L’ASSOCIATION FRANGAISE DES TECHNICIENS DU 
I N 


M. PH. MERCIER: Les chaudieres industrielles et les chaudieres de cen- 
trales thermiques .... 

G. Darıc: Determination par le calcul ‘et experimentale des pertes par 
€vaporation, au cours du stockage des hydrocarbures l&gers ... 


GLÜCKAUF, de 87 — nr 49/50 var 8 December 1951 

H. SCHULTZE-RUONHOF: Neuere Erkenntnisse über die Wirksamkeit des 
Gesteinsstaubverfahrens . 

J. ROBERG: Festigkeitsrechnung Dienste der bergmännischen Hoiz- 
wirtschaft . 


Fotocopieen van artikelen zijn voor leden 
ronoscopen van Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Seer 

23, 's-Gravenhüge tegen de prijs van f 0,60 per bladzijde 

KWu. meters tot A 4 (Ingenieur’s) formaat. Bij grotere maten 2 foto’s per 

Fase meters, enz., enz. bladzijde genomen. 


Registrerende meters 


ATEA meetinstrumenten danken hunne 
wereldfaam aan de verzorgde afwerking 


JOHNSON” 
OLIEBRANDERS 


voor CENTRALE VERWARMING EN 


IMPORTEURS SINDS 1930 ° 
NV. 


BOOMGAARDSTRAAT 22 - ANTWERPEN-BELGIE 
HUYGENSSTRAAT 6 - TEL. 111918* 


DEN HAAG 


Aantal 
biz, fig. 
0 5 
37 
\ 
s 
5 
3 
5 
4 
4 
su 
s ı 
7 
5 14 
| 
; 
| | | 
& - 
Voltmeters 
en hoge technische kwaliteit. 
| Door deze eigenschappen zijn zij aan- 
| vaardbaar, door hen die de meet- 
| apparatuur beschouwen als een nood- 
zakelijkheid voor de veiligheid van hun 
| 
| 
H AR 2 M 


> 
— 
7 
| 
| 
5 . 
Ä 3 
. 2.282} | 
| 3398 ao 
. oc 
: 


Stootspannings- 
generatoren. 


ER 
= 
| 
N 
) 
£ 
® 
1°; 
“ 
{ 
# 
» 
|: - 
3 


WAGENS VOOR 
INTERN TRANSPORT 
TRANSPORTWERKTUIGEN 


NMROBUR 


TRANSPORTWAGENFABRIEK 
vhFaK.RODENBURG 


HONSELERSDUK-T&IK 1740/4559 


4 


SWARTTOUW ROOSTERS. 
SCHIEDAM 
STAALCONSTRUCTIES | 


— BRUGGEN—— 


GEBOUWEN 
TANKS 
GASHOUDERS 


PIJPLEIDINGEN 


TRILGOTEN 


voor het doseren van 
droge en vochtige producten 
in poeder- en korrelvorm, 
elk tonnage, intermitterend of continu. 


NAUWKEURIG 
REGELBAAR 


VAN NUL TOT MAXIMUM CAPACITEIT 
VRAAGT DEMONSTRATIE 


D.DRUKKER & Zn N.V.IMCO - HOLLAND 


AMSTERDAM-Weesperplein 4, Tel. 53906-50369 TELEFOON 11.66.60-—11.68.26 
LAAN VAN MEERDERVOORT 2A — DEN HAAG 


\ 
ME 
METAALWAREN- EN MACHINEFABRIEK | 
| 
MC. DE JONGE - SMILDE - TEL. 125 
4 ; 
| SINEX-SYNTRON 
Diamant slip | 
1 \everbadr- ‚3 | 
2 Nie korrelgroott® 


Het. mechanisme van de Saunders 
Diaphragma-afsluiter, opgesloten in 
een afzonderlijke ruimte, kan ge- 
smeerd worden zoader dat de in- 
houd der leiding verontreinigd wordt. 
Dit is een hygienische voorwaarde 
bij levensmiddelen en een eerste 


In een afgesloten ruimte 


vereiste wanneer het om de zuiver- ' 
heid van te verwerken vloeistoffen 
gaat. Scherpe, roest veroorzakende 
of moeilijk verwerkbare vloeistoffen 
passeren het afsluiterhuis zonder 
gevaar op te leveren voor het me- 
chanisme — een fraaie constructie. 


PARI Patent nv. NED. KOPER-METAAL INDUSTRIE 
RIBBENBUIS 
KOPER 
ALUMINIUM 
ROESTVRIJSTAAL 
N.V.NEDERLANDSE 
KOPERENBUIZENFABRIEK APPARATENBOUW 
L. 21945 (K 1710) ZIJLDIJK 19, LEIDERDORP 


N.V. MACHINEFABRIEK A. FONTIJNE 


Hydraulische persen 


voor elke industrie. 


Alleen-vertegenwoordigers voor 
Nederland van: 


Hydraulische pompen 
Fabrikaat: 


ANDREW FRASER &C0 Ltd - ENGELAND 


ROOKGASANALYSE 


SCHIEDAM APPARATEN 
PYROMETERS 
TEL. K-1800 ‘ 69400 (3 liinen) WEERSTANDS- 
THERMOMETERS 
HOEVEELHEIDSMETERS 
voor water. stoom, etc 
Fabrikanten van: AANWIJSINSTRUMENTEN 


REGISTREERAPPARATEN 
AFSTANDSMETINGEN 


Plaisier, DEN 


Nassau Zuilensteinstraat 13:15 


i 
| 
ä 
x SAUNDERS VALVE CO. LTD., CWMBRAN, MONMOUTHSHIRE ENGLAND Zeh 
VERTEGENWOORDIGER IN NEDERLAND: &: RUBBER, ALKMAAR 
= 
| 
?+ 
3 
Ingenieursbure 


LEVERT 
MATERIAAL 


BEPROEVINGS- 
MACHINES 


OP ELK GEBIED! 


ZWITSERSE 
PRECISIE EN KWALITIET 


VIERHAVENSSTRAAT 133 ROTTERDAM 


OLIE- 
BRAFFINADERIJEN 


& C0. LTD. THORNCLIFFE, Nr. SHEFFIELD, ENGLAND 
Zware in gletijzer ht. zen 
opslagtanks, vaten, gelaste constructi. - en 
mijnuftrustingen. als ook Installaties voor eken 


ties en installaties 


| 
! 
| 
N 

Hoogfrequent-pulsator 
Lo 
TELEF. 51320 (3 LIINEN) 

| 
| 
Ä 
S 

Jar hemische ebracht op olie- gie 28 

voor hoogovens en staalbedrfven 


RADIO-COMMUNICATIE 


Philips’ nieuwste, zeer gevoelige 


televisie-camera, voorzien van een 


Philips’ opnamebuis, type 5854 


Philips’ Telecommunicatie Industrie, 
v/h N.S.F., fabriceert en levert alle 5 
apparatuur, bencdigd voor de opname \ 

‘en uitzending van televisie-program- 
ma’s: camera’, contröle-lessenaars, 


PHILIPS’ TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE 
WVRNV NEDERLANDSCHE SEINTOESTELLEN FABRIEK — HILVERSUM 


Twee van de drie 37.500 
KVA G.E.C. - Fraser & 
Chalmer’s Turbogenerato- 
ren in Orlando power 
Station, Johannesburg. 


turbogeneratoren 


THE GENERAL ELECTRIC CO LTD OF ENGLAND 


2 Ingenieurs Bureau Ir B. P. VEREL 
Bauduın j PARKWEG 18 — DEN HAAG — TEL. 554486 


= 
N - 
regietafels, beeld- en geluidzenders en 
straalzenders bestemd voor relais- 
verbindingen. 
Behalve de installatie voor de Ne 4 
derlandse televisie-omroep, plaatste 
marken, Oostenrijk, Zwitserland en 
3 
% 


\ \ \ 
otterdam - Oostmaaslaan 203-233. 


NIS 
7] 


ADAM-DELFT 


Gespecialiseerd in: 


Kracht-Transmissies 


e DRIJFRIEMEN 
e COMPLETE V-SNAAR 
AANDRIJVINGEN 


e TANDWIELEN 
e TRANSPORTBANDEN 


KWALITEITSPRODUCTEN 
SINDS 1823 


N.V. DELFTSCHE LEERLOOIERI) en 
DRIJFRIEMENFABRIEK v/h ALEX ADAM DELFT 
Telefoon 30 en 97 


Filiaal Rotterdam: Mathenesserplein 18 A, Telefoon 30048 
Filiaal Deventer: Assenstraat 32, Telefoon 5280 


DIT IS DE 


„MARTON” 


DUBBELWERKENDE LUCHTCYLINDER 
(Nederlands Fobricaat) 


welke in boring von 1%”—12” leverbaar is en in elke 
gewenste slaglengte. 


MARTON PERSLUCHT APPARATEN N.V. 


(Licentiehouder van Marton Air Equipment) 


levert ook alle mogelijke bedienings- 
en regelapparatuur voor het werken 
met luchtcylinders 


VRAAGT VRIJBLIJVEND ADVIES 


Technisch en Gommercieel Bureau „TECOB” 


AMSTERDAM — TENIERSTRAAT 2 — TELEFOON 21452 


ECALEMIT 


MAURITSK 


. 
E 
| 
; 
7 
| 
| 
ADE 12 TEL55127-53227 
DRUK SIPPELS TOT AUTOMATISCHE SET 


INGENIEUR 


O. TECHNISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 9. 


Dagverlichting in gebouwen 


Grondslagen voor een nieuw 


door prof. dr ir C. W. KOSTEN 


Laboratorium voor Technische Physica der Technische Hogeschool 


Summary: Daylighting of buildings 


The most important quantities, used for the description of the daylighting of buildings, are the daylight factor 

ded and a few methods, used for the computation of the skyfaetor from 
the drawings of a building, are described in outlines. It is shown that more attractive diagrams for this computation 
than the existing ones are feasible. Requirements for an „id 


and the skyfactor. Their 


g is exp 


given. 


$ ı. Inleiding 

Het dagverlichten van gebouwen rekent men doorgaans tot 
de taak van de architeet. Hij ontwerpt het gebouw, bepaalt 
vorm, grootte, positie en aantal der ramen. Hierbij wordt hij 
doorgaans, behalve door de bouwvoorschriften, geleid door 
zijn ervaring en intuitie. Van de diensten van de betrouw- 
baarste gids, de wetenschap, wordt zelden of nooit gebruik ge- 
maakt. 

De deskundige heeft tot nu toe deze gang van zaken slechts 
betreurd, doch staat begrijpend tegenover de moeilijkheden 
van de architect, die toch reeds aan zoveel voorschriften en 
bepalingen gebonden is. De omstandigheden, die ons mild 
stemmen in onze houding tegenover de architect, zijn: 

a. met een dergelijke ervaring en een open 00g voor alle 
bijzonderheden van een nieuw geval komt men vrij ver. 

b; de wetenschappelijke methode van dagverlichting was 
tot voor kort niet zeer aantrekkelijk gemaakt voor de architect. 

c. de bouwvoorschriften prikkelen niet tot doordachte dag- 
verlichting. 

Echter zijn er ook redenen onze houding te herzien, te weten: 

1. mislukkingen zijn kostbaar en komen helaas te frequent 
voor. 

2. de moeilijkheden van de wetenschappelijke methode wor- 
den steeds geringer. 

‚3. in verschillende landen, Nederland inbegrepen, is bij 
velen het inzicht gerijpt, dat het tijd wordt in de bouwverorde- 
ningen op nit gebied de hemelfactor in te voeren als kwaliteits- 
maat der dagverlichting. Zo is in Nederland een normalisatie- 
commissie (de commissie F,) geinstalleerd met o.a. als taak 
het formuleren van grondslagen voor bouwvoorschriften voor 
de dagverlichting in de woningbouw. 

Het doel. van dit artikel is, met een minimaal gebruik van 
wiskunde, enkele aspecten te bespreken van de wetenschap- 
pelijke methode. 

De belangrijkste grootheid in het betoog is wel de hemel- 
Jactor (zie $ 2). Tientallen methoden om deze te berekenen zijn 
reeds beschreven. Hieraan zal in dit artikel een nieuwe wor- 
den toegevoegd, die wellicht aantrekkelijk en eenvoudig ge- 
noeg is om voor de bouwwereld van belang te zijn. De nieuwe 
methode zal slechts in principe worden beschreven, de wis- 
kundige zijde ervan wordt gegeven in een volgend artikel van 
de heer Zısı.. 


$ 2. Verlichtingssterkte, daglichtfactor, hemelfactor 
Een ruimte is dagverlichtingstechnisch goed gebouwd, als 
de voorwaarden vervuld zijn, hemellicht in voldoende mate en 
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” one are put forward and a part of this diagram is 


op de juiste wijze tot de ruimte toe te laten. De daglichtfactor D 
is een grootheid, die ons kan helpen na te gaan of aan de even- 
tueel gestelde voorwaarden is voldaan. Hij kan worden ge- 
definieerd als de verhouding van de verlichtingssterkte E in 
een ons interesserend punt van een vlak in de beschouwde 
ruimte en de verlichtingssterkte op hetzelfde moment op een 
horizontaal vlak in het vrije veld, onder de ene beperkende 
voorwaarde, dat de hemel wordt ondersteld in alle richtingen 
dezelfde helderheid te hebben, dus 


daglichtfactor D — ( 
Epuiten / egale hemel 


Men meet D doorgaans in procenten. Is D groot genoeg, b.v. 
5 %, dan is aan de voorwaarde voldaan, dat voldoende hemel- 
licht naar het beschouwde punt wordt toegelaten. Een grote D 
in enig punt garandeert nog geenszins een grote verlichtings- 
sterkte aldaar, immers men krijgt Epinnen door Epuiten met 
D te vermenigvuldigen (egaal heldere hemel ondersteld), en 
Ebuiten kan wel zeer gering zijn (’s nachts). Bovendien is 
Ebuiten geen grootheid, die uren lang constant blijft, soms 
varieert hij een factor 10 in weinige minuten. Het controleren 
met een luxmeter van de daglichtsituatie in een ruimte is dan 
ook doorgaans doelloos werk. De iuxmeter kan ons leren hoe 
de ogenblikkelijke verlichting binnen is, doch zegt niet of de 
ruimte goed is gebouwd. 

De daglichtfactor hangt sterk af van de situatie, vrijwel niet 
van de standigheden. Bepalend voor de situatie zijn 
b.v.: 

a. vorm, grootte en plaatsing van de ramen, tegenoverlig- 
gende huizen, enz., 

b. reflectie, absorptie en vervuiling van het glas (verlies- 
post), 

e. reflectie van wanden, plafond, vioer, muren, bomen, enz. 
(winstpost), 

d. de ligging van het meetpunt, «de stand van het meet- 
viak. 

Ziet men af van de onder b en c genoemde invloeden, dan 
verandert er doorgaans niet heel veel, daar beide posten elkaar 
ten dele compenseren. Men voert dan twee nieuwe beperkingen 
in en krijgt zodoende (niet zozeer numeriek dan wel prineipi- 
eel) een nieuwe grootheid, te weten: 


hemelfactor f = (een 
Ebuiten / 1. egale hemel 


licht 
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a 
Fig. 1. a. Een vlakke hoek in radialen is numeriek gelijk aan 
de lengte van de door de hoek uit een cirkel ronıl 0 gesneden 
boog gedeeld door de straal, « = b/r. b. Een ruimtehoek in 
steradialen is numeriek gelijk aan het oppervlak door de ruim- 
tehoek uit een boog rond O gesneden gedeeld door r?, dus 
o= Sir. 


Fig. 3. In simpele gevallen kan de hemelfactor worden be- 
rekend door directe constructie der geprojecteerde ruimte- 
hoeken. 


Het meest geinteresseerd zijn wij in de verlichting overdag 
bij somber weer (egale sombere hemel zonder zon), immers 
zelfs dan moet (?) een goede dagverlichte ruimte bruikbaar zijn 
zonder kunstlicht. Dit motiveert de eerste onderstelling. De 
laatste twee onderstellingen maken de hemelfactor onafhan- 
kelijk van de toestand van allerlei oppervlakken (vervuiling of 
kleur). De enige manier, waarop licht het meetpunt: bereiken 
kan binnen de drie gemaakte onderstellingen, is direct van de 
hemel, terwijl krachtens de tweede onderstelling het glas is 
weggedacht, het hemellicht dus onverzwakt binnentreedt. De 
hemelfactor zou dus ook kunnen worden omschreven als de 
verhouding van de verlichtingssterkte binnen en buiten ten- 
gevolge van direct onverzwakt licht van een egaal heldere hemel. 
Hij zal des te groter zijn, naarmate men van het meetpunt uit 
een groter „stuk’” van de hemel ziet, doch tevens naarmate dit 
„stuk’” hoger aan de hemel staat. 
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De grootte van een „stuk” van de hemel meten we door de 
ruimtehoek te bepalen, waaronder we van het meetpunt uit 
het betreffende stuk zien. Het begrip ruimtehoek is in fig. 1b 
toegelicht naar analogie van de vlakke hoek (fig. 1a). De een- 
heid van ruimtehoek is de steradiaal. Volgens de definitie is 
een ruimtehoek dus dan 1 steradiaal groot, als hij uit een bol 
met een straal van I m (de „eenheidsbol”) rond het hoekpunt 
een oppervlak van 1 m? snijdt. De begrenzing van een ruimte- 
hoek behoeft geenszins een cirkelkegel te zijn. Zo kan men 
spreken van de ruimtehoek waaronder men een persoon of een 
ruit ziet. 

De verlichtingssterkte E in een punt P van een meetvlak 
M, tengevolge van een egaal heldere hemel, die van P uit wordt 
gezien onder een ruimtehoek w moet door integreren worden 
gevonden. We vragen ons derhalve eerst af, hoe groot de on- 
eindig kleine verlichtingssterkte dE is, die we in Pop M ont- 
vangen van een „stukje’” hemel, afgebakend door een oneindig 
klein ruimtehoekje dw (zie fig. 2) onder een hoek « met de 
normaal in P op M. Vanzelfsprekend zal dE evenredig zijn 
met de grootte van dw, doch ook met cos «. Dit laatste wordt 
duidelijk als men bedenkt, dat een schuin invallende bundel 
een 1/cos x keer groter oppervlak moet verlichten dan wan- 
neer dezelfde bundel volgens de normaal zou invullen. De 


Alchaid 


ev dig tante noemen we B, zodat 
dE = Bdw cos a. 


De constante B zal natuurlijk toenemen met toenemende 
hemelhelderheid. Bij nader inzien blijkt B niets anders te 
zijn dan de hemelhelderheid zelf. Hoewel dit voor het verdere 
betoog niet van belang is, willen wij dit kort bewijzen. 


Bewijs: 

De ruimtehoek dw snijdt uit de eenheidsbol een oppervlakte 
dw. Voor de verlichtingsbijdrage dE is het nu volkomen on- 
verschillig of de lichtbron de hemel is (een weinig concrete 
bron op zeer grote afstand) of het oppervlakje dw op de een- 
heidsbol, mits dit oppervlakje slechts dezelfde helderheid B heeft 
als de hemel. 

Ja, een &&nogige waarnemer in P is zelfs niet in staat ver- 
schil te zien tussen beide bronnen (oppervlakje dw op de bol 
of de even heldere hemel). De lichtsterkte van het bolelement 
dw is B dw; de verlichtingssterkte dE, hierdoor in P geleverd, 
is ingevolge de fotometrische grondwet (E = I cos a/r?) gelijk 

dE = B cos a. 
q.e.d. 
do cos & is numeriek gelijk aan de grootte van de projectie 
van-het bolelement dd op M (zie fig. 2). Deze projectie wordt 
doorgaans de geprojecteerde ruimtehoek genoemd, zodat 


dE= B dwproj.- 
Integreren over de hele zichtbare hemel geeft 


[» dwproj.- 


Daar wij ons beperken tot een egaal heldere hemel, is B een 
constante. Derhalve. kan B voor het integraalteken geplaatst 
worden, waarmee we door integreren krijgen 


E = Boproj.- 


De verlichtingssterkte binnenskamers door rechtstreeks on- 
verzwakt hemellicht van een egaal heldere hemel is met deze 
formule te berekenen. E stelt dan Epinnen VoOr, wproj.. d 
geprojecteerde ruimtehoek van de van P uit zichtbare hemel. 

Dezelfde formule kan worden gebruikt voor de verlichtings- 
sterkte op het horizontale vlak in het vrije veld. wproj. is 
dan gelijk aan het oppervlak van de eenheidseirkel, d.i. r. Dus 


Epuiten = = B. 
Krachtens de definitie van de hemelfactor f is nu 
Men zou f tekenenderwijs kunnen bepalen door in een werk- 
tekening @proj. van alle ramen te tekenen in het meetvlak 


rond het meetpunt en het oppervlak ervan te delen door 
(zie fig. 3). 
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Fig.5. BuncHAarDs’ 
verdeelde halve 
bol. 


Fig. 6. Vlakverde- 
ling, ontstaan door 
de bolverdeling 
van fig. 5 te projec- 
teren op een hulp- 
vlak evenwijdig 
aan grondvlak hal- 

ve bol 


In geometrisch eenvoudige gevallen is dit niet te gecompli- 
ceerd. Voor de woningbouw echter is dit doorgaans te inge- 
wikkeld. 

Voor de bespreking van alle andere methoden om de hemel- 
factor uit een werktekening te bepalen dan die van BurcHArD 
en ZısL. moeten wij kortheidshalve verwijzen naar de litera- 
tuur!), 
$ 3. Hulpvlakmethoden 

De hier te beschrijven drie methoden hebben als gemeen- 
schappelijke trek, dat ze alle drie gebruik maken van een 
hulpvlak V op vaste afstand van het meetpunt P, bij voor- 
keur evenwijdig aan het vlak waarin de ramen zich bevinden. 
Op dit vlak wordt door middel van centrale projectie (zie fig. 
4) de omtrek getekend van de ruimtehoek van P naar het 
zichtbare stuk of de zichtbare stukken van de hemel. Het 
maken van deze centrale projeetie is het werk, dat van de 
architect gevraagd wordt. Het komt neer op het tekenen van 
de lichtopeningen op schaal, waarbij als enige moeilijkheid 
wordt ondervonden de eventuele invloed van de muurdikte, 


u B. H. H. Zweers en D. Korrker, De dagverlichting 
van gebouwen, Amsterdam 1947. The lighting of buildings, 
Post-war building studies no. 12, D.S.I.R. Londen, 1944. 
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Fig. 7. Vlakverdeling ontstaan door bolverdeling van fig. 5 
te projecteren op een hulpvlak loodrecht op grondvlak halve 
bol 


Fig. 8. Verdeling 
grondvlak halve 
eenheidsbol in ge- 
lijke  elementjes 
met ellipsen en 
rechten (methode 


Zıs1.). 


Fig. 9. Zısı’s verdeelde halve bol in centrale projeetie op 
hulpvlak v,. 


v2 


Fig. 10. Als fig. 9 doch op hulpvlak V. 


raamkalven, tegenoverliggende huizen, balcons, luifels, enz. 
Hier is echter geen ontkomen aan als men dagverlichtings- 
technisch goed werk wil leveren, want het zijn vaak juist deze 
elementen, die de verlichting belangrijk schaden. 

Is deze centrale projectie vervaardigd, dan is de opgaaf, 
deze in hemelfactor te waarderen. Bij alle drie te bespreken 
methoden geschiedt dit, door voor V een vlak te nemen, dat 
van een vakjesverdeling is voorzien, die zodanig is aangebracht, 
dat de ruimtehoekjes, die men verkrijgt door P met de om- 
randing der vakjes te verbinden even grote projecties (dwproj.) 
op het meetvlak M hebben, derhalve alle evenveel bijdragen 
tot de hemelfactor. Zorgt men dat elk ruimtehoekje 0,01 %, 
bijdraagt tot de hemelfactor, dan krijgt men een verdeling 
var V in 5000 vakjes, immcrs var P uit ziet men door V hoog- 


0. 67 


| 
_0cm _ 

= 

| 

| 


Fig. 11. Als fig. 9 
doch op een vlak 
evenwijdig aan het 
grondvlak van de 
halve bol. 


Fig. 12. Het gebruik van stippen i.p.v. vlakjes werkt sneller 


e 


Fig. 13. Enkele uitvoeringsvormen van nieuwe diagrammen. 


stens de halve hemelkoepel, d.w.z. met het hele vlak V cor- 
pondeert 50 % h lfactor. 
De drie methoden verschillen in de vlakverdeling en de 
wijze waarop deze wordt verkregen. 


& 4. Burchard’s gedachte 

BURCHARD?) heeft een waardevolle gedachte uitgesproken, 
die enerzijds aantoont, dat er oneindig vele vlakverdelingen 
bestaan, anderzijds de weg wijst om vlakverdelingen ad libi- 
tum en naar smaak te ontwerpen. 

Men neme een halve bol met straal 1 m. Het grondvlak ver- 
dele men in b.v. 10 000 gelijke oppervlakte-elementjes, het- 
geen men b.v. kan doen met stralen en eirkels (zie fig. 5, waar- 
in ter wille van de duidelijkheid slechts een verdeling in 48 
elementjes is gemaakt). Men beschouwe deze verdeling als 
een samenstel van 10 000 geprojecteerde ruimtehoekjes. Door 
loodlijnen op te richten op het grondvlak kan men de element- 
tjes op het boloppervlak, waarvan de 10 000 elementjes in het 
grondvlak de projecties zijn, in prineipe gemakkelijk terug- 
vinden. Bij de in fig. 5 gekozen verdeling met eirkels en stralen 


2) A. BurcHarn, Zentralbl. d. Bauverw. 39 (1919) 38, 597. 
B. H. H. Zweers en D. Korrker, Technische Vraagbaak 
B. IV 2, Kıuwer (Deventer) 1949. 
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op het grondvlak, is de bijbehorende verdeling van de halve 
bol er &&n met meridiaan- en paralleleirkels. De ruimtehoekjes, 
die met deze’ bolelementjes corresponderen hebben nu de 
eigenschap alle evenveel bij te dragen tot de hemelfactor op 
het grondvlak in het centrum, althans voor zover men van 
het centrum uit door de ruimtehoekjes in kwestie de hemel 
ziet. 
De hele opgaaf is nu teruggebracht tot het tellen van het 
aantal elementaire ruimtehoekjes, waardoor men van P uit de 
hemel ziet. Dit nu stelt BuURCHARD voor te doen, door zowel de 
bolverdeling als het zichtbare hemelstuk te projecteren op 
eenzelfde hulpvlak V. De bolverdeling wordt hierop geprojec- 
teerd als een vlakverdeling; de hemel wordt hierin geprojec- 
teerd als &&n of meer stukken. Men behoeft nu slechts na te 
tellen hoeveel viakelementen ‚in de hemel vallen”. 

Dit aantal geeft de hemelfactor in honderdsten van pro- 
eenten. Kiest men als hulpvak V een plat vlak evenwijdig 
aan het grondvlak van de halve bol van fig. 5, dan wordt de 
vlakverdeling gevormd door eirkels en stralen (fig. 6). Kiest 
men het hulpvlak V loodrecht op het grondvlak van de halve 
bol, dan vindt men een stelsel rechte lijnen en een stelsel hyper- 
bolen (zie fig. 7). 


Daar wij ons in de regel interesseren voor de verlichting op 
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een horizontaal meetvlak (grondvlak halve bol dus horizon- 
taal) en veelal de ramen in een verticaal vlak liggen, heeft het 
gebruik van fig. 7, verkregen met een verticaal hulpvlak, veel 
voordelen boven fig. 6, immers men behoeft dan slechts de 
ramen op schaal in te tekenen in het hyperbolenvlak en de 
elementjes te tellen. 

Het was BurcuAarD bekend, dat andere verdelingen moge- 
lijjk zijn. Zijn gedachte leidt echter logischerwijs tot de door 
hem gegeven verdeling, dus tot het hyperbolenvlak bij verti- 
cale ramen. Dit nu zal blijken nodeloos gecompliceerd te zijn 
(zie $ 6) en bovendien principieel nadelen te hebben vergeleken 
bij andere verdelingen. 
5. Zijl’s methode 

Langs een andere weg is Zısı ?) onafhankelijk gekomen tot 
een soortgelijke diagram als het zo juist beschreven hyper- 
bolenvlak. Wij zullen het diagram volgens Zısı hier kortheids- 
halve afleiden uit de reeds geschetste denkwijze van Bur- 
CHARD. Men kan het grondvlak van de eenheidsbol verdelen 
in gelijke oppervlakte-elementjes door een stelsel ellipsen en 
rechte lijnen (zie fig. 8). De ellipsen moeten dan korte assen 
hebben, die telkens een vast bedrag van elkaar verschillen 
(rekenkundige reeks), de rechte lijnen moeten goed worden 
gekozen. Vat men deze verdeling op als geprojecteerde ele- 
mentaire ruimtehoekjes, dan krijgt men wederom een verdeling 
op de bol, bestaande uit een stelsel grote eirkels met AB als 
middellijn (de projecties hiervan zijn de ellipsen) en een stelsel 
kleine eirkels, die zich als de getekende rechte lijnen projec- 
teren in fig. 8. Men kan nu weer naar willekeur een hulpvak 
nemen om tot een geschikte vlakverdeling daarin te komen. 
Voor de bestudering van het gedrag yan verticale ramen is 
een verticaal hulpvlak gewenst. Teneinde een symmetrische 
figuur te krijgen, lijken de vlakken V, en V, aangewezen. 
Zısı koos V,, daar hem een horizontale rangschikking der 
vakjes in het hulpvlak aantrekkelijk voorkwam. Men krijgt 
dan een verdeling met horizontale rechte lijnen vanwege de 
ellißsen en hyperbolen, vanwege de kleine cirkels (zie fig. 9). 
Had men het vlak V, als verticaal hulpvlak genomen dan had- 
den de ellipsen hierin geleid tot stralen, de kleine cirkels tot 
een stelsel halve ceirkels (zie fig. 10). 

Voor horizontale ramen kiest men vanzelfsprekend een hori- 
zontaal hulpvlak V, boven de halve bol. Ongeacht de verdub- 
beling, lijkt de vlakverdeling zeer veel op die in V, (zie fig. 11). 

Door ZıJL is gewezen op de wenselijkheid, de vlakverdeling 
te vervangen door een stippenverdeling, die men verkrijgt 
door in het hart van elk vakje een stip te tekenen en vervol- 
gens de vlakverdeling weg te nemen, met uitzondering van 
enkele hoofdlijnen, die de stippen bundelen tot tientallen, 
hetgeen het stippentellen belangrijk vergemakkelijkt (bunde- 
lingslijnen, zie fig. 12). 

Voor ongeroutineerden is de kans op fouten geringer, ter- 
wijl het schatten van onderdelen van vakjes, dat doorgaans 
toch zeer twijfelachtige waarde heeft, onmogelijk wordt ge- 
maakt. 


$ 6. De mogelijkheid van een elegantere verdeling 


Met de door BurcHARD en ZıJL gegeven mogelijkheden zijn 
deze nog geenszins uitgeput. BURCHARD zelf wees reeds op de 
principiele aanwezigheid van oneindig veel oplossingen. Deze 
vrijheid kunnen wij nu uitbuiten door aan het diagram nadere 
eisen te stellen, die de hanteerbaarheid vergroten en de fou- 
tenkans verkleinen. Wij zullen in navolging van Zısı. de vak- 
jesindeling vervangen door een stippensysteem en nu ant- 
woord trachten te geven op de vragen: 

a) aan welke eisen moet het ideale stippendiagram liefst 
voldoen? 

b) hoe ontwerpen wij vervolgens dit ideale diagram? 

Hoe ver wij kunnen gaan met het stellen van eisen volgt 
onmiddellijk uit de volgende stelling I: Alle stippendiagram- 
men, ontworpen in eenzelfde hulpvlak (horizontaal, verticaal, ge- 
kromd of plat) moeten in een willekeurig gekozen punt van dat 
vlak dezelfde stippendichtheid hebben, als hun totaal aantal stip- 

3) H. Zust, Dagverlichting in gebouwen, Electrotechniek, 
25 (1947) 241. 
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mers elke stip zal dan 
eenzelfde bijdrage tot 
de hemelfactor voor- 
stellen (b.v. 0,01 %), de 
bijdrage tot de hemel- 
factor van een bepaal- 
de cm? hulpvak heeft 
eveneens een zekere| | 
waarde onafhankelijk 
vande stippen verde- |" 
ling, die wij erop ge- | 


lieven aan te brengen Lie 
en dus zal die em? in |" 
alle diagrammen even- 
veel stippen dienen te gig. 14. Een belangrijk stuk van 
omvatten, natuurlijk het „ideale” diagram. 
afgezien van toevallige 

verschillen, doordat de stippenverdeling discreet en niet con- 
tinu is aangebracht. Dit brengt ons tot een tweede stelling, 
die ons kan helpen bij het formuleren van eisen en het snel 
ontwerpen van benaderde diagrammen volgens deze eisen. 
Het is in zekere zin de omkering var stelling I. Stelling II: 
Een nieuw stippendiagram kan worden ontworpen wit een be- 
staand door de stippen anders (liefst eleganter) te groeperen bij 
behoud van stippendichtheid in ieder punt. 

In fig. 13 b...f zijn enkele voorbeelden gegeven van sym- 
pathiekere vormen dan BurcHarp’s diagram dat in fig. 13a is 
herhaald. Slechts de helft der diagrammen is gegeven. In fig. 
135 liggen de stippen op rechte lijnen onder 45° met negatieve 
helling, waarbij de lijnen op onderling gelijke afstanden zijn 
genomen. De stippendichtheid op de lijnen is nu echter aller- 
minst constant hetgeen het tellen bemoeilijkt. In fig. 13c is 
hieraan reeds tegemoet gekomen, door de afstand der lijnen 
geschikt te kiezen. Fig. 13d geeft &&n der oplossingen met stip- 
pen op lijnen onder 45° met positieve helling, terwijl fig. 18e 
en f mogelijkheden aangeven met stippen op eirkels en stralen. 

Als nadelen moeten wij een diagram aanrekenen: 

a) grote stippendichtheid op lijnen of lijnstukken die hori- 
zontaal of verticaal lopen. Dit zou tot grote toevallige fouten 
leiden bij de frequent voorkomende horizontale of verticale 
raambegrenzingen. Hierdoor vallen fig. 13 a en e af. 

b. variabele helling der stippenrijen (fig. a, e, f). Dit be- 
moeilijkt het tellen. 

c. een geatieve helling. Dit bemoeilijkt het tellen voor 
rechtshandigen ?) (fig. 18 b en c). 

De eisen, die wij aan het ideale diagram moeten stellen zijn 
hieruit grotendeels reeds duidelijk. Overwegingen van deze 
soort hebben tenslotte geleid tot het stellen van de volgende 
eisen, die enerzijds vervuld kunnen worden, zoals men direct 
inziet, en die aan redelijke verlangens tegemoet komen: 

a. de stippen moeten op rechte lijnen liggen met positieve 
helling, 

b. de stippendichtheid op de lijner: zij in het belangrijkste 
gebied ongeveer even groot voor alle lijnen (te bereiken door 
de liinen op geschikte onderlinge afstand te kiezen), 

e. de helling zij niet te groot om te bereiken, dat binnen de 
centrale projectie van een normaal raam de meeste ingesloten 
liinstukken ongeveer evenveel stippen bevatten, hetgeen het 
snelle tellen vergemakkelijkt, 

d. de helling en de lijnafstand t danig op elkaar zijn 
afgestemd, dat de horizontale bovenbegrenzing van een nor- 
maal raam steeds minstens &&n stippenrij snijdt om te grote 
toevallige fouten te vermijden. 

In fig. 14 is tenslotte een belangrijk stuk van een benaderd 
diagram volgens deze eisen gegeven, zoals dit is ontstaan door 
de stippen in een reeds bestaand diagram te groeperen over- 
eenkomstig bovenstaande eisen. Op preeisie kan deze figuur 
niet bogen. In een volgend artikel van de hand van de heer 
Zısı wordt de mathematische weg geschetst om tot een nauw- 
keurig diagram volgens de gestelde eisen te geraken en tevens 
dit diagram gegeven. 


4) Ik dank de heer H. Zısı voor deze suggestie. 


pen even graoi is. Im- | 
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De instabiliteit van inwendig op druk belaste dunwandige cylinders 
door dr ir A. KLINKENBERG ') 


Summary: Instability of pressurized tubes against buckling. 

In a recent publication by Dr. J. A. Harınax (De Ingenieur, 63 O. 39, 20th July 1951) buckling was 
discussed of tubes for which the inside and outside pressures are different. Attention is drawn to a recent 
discussion of the same subject by Henky B. Woons at a meeting of the Southwestern Distriet, Division of 
Production, American Petroleum Institute, Beaumont (Tex.) 


The conclusions are in agreement. 


In het onder bovenstaande titel in De Ingenieur 68, p. 
O. 39 (20 Juli 1951) verschenen artikel van dr ir J. A. 
HaRINnGX is de mogelijkheid bewezen van het uitknikken 
als gevolg van een inwendige druk. 

Het lijkt mij van belang te wijzen op een mededeling, die 
over ditzelfde onderwerp onlangs op een congres in de 
Verenigde Staten is gedaan. 

Op 9 Maart jl. heb ik op een vergadering van het South- 
western District, Division of Production, American Petro- 
leum Institute, te Beaumont (Tex) een lezing gehouden 
onder de titel „The neutral zones in drill pipe and casing 
and their significance in relation to buckling and collapse” 
(API Preprint 901 27-B). 

In dit artikel is o.m. aandacht geschonken aan het cri- 
terium dat de gebieden scheidt, waarbij knik onmogelijk is, 
en waarbij knik kan optreden, d.i. zal_.optreden als de be- 
schouwde staaf lang en slap genoeg is. 

In het geval dat alleen axiale spanningen o, optreden ligt 
dit eriterium bij 

... . 
bij o,> 0 (trek) is knik onmogelijk, 
bij o,< 0 (compressie) kan knik optreden. 

Is het lichaam een staaf die onderworpen is aan hydro- 
statische druk p of een buis die binnen en buiten aan de- 
zelfde druk p onderworpen is, dan ligt het criterium bij 

Ook de beide andere hoofdspanningen, bij een cylinder o, 
en o, zijn hier gelijk aan — p, zodat 

In de genoemde publicatie werd voorgesteld om bij een 
ondergedompelde boorbuis de doorsnede waar o, = — p, de 
neutrale laag te noernen en niet, zoals soms geschiedt, de 
doorsnede waar o, = 0. Er was namelijk hierover veel ver- 
warring ontstaan. 

In de discussie na deze voordracht werd door HEnrY 
B. Woonps van de Hughes Tool Company in Houston (Tex.) 
het probleem aangeroerd van de buis (stralen r, en’r,), die 
binnen en buiten aan verschillende drukken (p, en?p,) on- 
derworpen is en die bovendien aan een eind vrij kan glijden 
(door een gat en om een doorn), zodat met behulp van een 
op de ringvormige doorsnede uit te oefenen druk 66k de 
axiale spanning instelbaar is. 

Het gezochte criterium wordt nu gevonden door de ar- 
beid welke verricht wordt bij een kleine verplaatsing e van 
het vrije einde gelijk aan nul te stellen. 

Op het einde wordt arbeid verricht door een kracht 
— #o,(r2—r;?) met verplaatsing e, terwijl de buisinhoud 
(druk p,) met een bedrag r r,?e en de ruimte die de buis om- 
geeft (druk p,) met een bedrag —  r,3e verandert. 

Stelt men de totale arbeid nul dan volgt: 


Is p, voldoende groot, dan blijkt de limiterende o,, positief 


!) N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Den Haag. 
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te worden. Zelfs bij positieve axiale spanning kan dan nog 
knik optreden. 

Opgemerkt werd nog dat verg. 4 overeenkomt met: 

o,=t(o, + o,) (5) 

Door Woons werd voorgesteld deze toestand in dit geval 
de neutrale te noemen. 

Een en ander werd ter vergadering gedemonstreerd met 
een rubberslang met een vrij einde, waarbij p,, p, en o, 
onafhankelijk van elkaar instelbaar waren. 

Uit de gegeven beschouwingen werd verder geconclu- 
deerd dat de neiging tot knik van een buis met gesloten 
einden door wijziging van de inwendige of de uitwendige 
druk niet veranderd kan worden. Men verandert dan nl. 
tevens de axiale spanning en wel zo, dat de effecten van de 
veranderingen van p,, p, en o, elkaar juist compenseren. 

De beschouwingen van Woops zullen naar alle waar- 
schijnlijkheid gepubliceerd worden als discussie van mijn 
voordracht in Drilling and Production Practice, 1951, een 
jaarlijks verschijnende uitgave van de Division of Produc- 
tion, American Petroleum Institute. 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


621.396.622.63 : 621.394.646 


Nieuwe transistoren met hoog rendement 


Het verder onderzoek aan de transistor heeft geleid tot 
de constructie van de zogenaamde junction transistor, met 
verbeterde eigenschappen ten opzichte van de normale 
transistor. De nieuwe transistor bestaat uit een cylinder- 
vormig germanium kristal, dat zo behandeld is, dat het de 
drager is geworden van een electrisch positieve laag tussen 
twee negatieve uiteinden. Het kristal is in plastic ingekap- 
seld en het volume is ongeveer een vijftigste van dat van 
een subminiatuur versterkerbuis. De meest opmerkelijke 
eigenschap van de transistor is zijn gering verbruik. Voor 
een transistor als oscillator geschakeld is dit bv. 0,6 micro- 
watt, tegen 1 watt gloeivermogen van een normale ver- 
sterkerbuis. Met de nieuwe transistor is echter ook een ener- 
giedissipatie van 2 watt te verkrijgen. Volgens de statische 
karakteristieken zou met de junction transistor in klasse A 
schakeling een rendement van 49%, te behalen zijn, waar- 
mee de transistor slechts een procent beneden het maximum 
mogelijke rendement van 50% blijft. 

Vibratieproeven hebben uitgewezen dat de transistor 
weinig microfonisch effect vertoond. 

Per junction transistor kan een spanningsversterkings- 
factor van 10.000 x behaald worden. Er zijn een groot aan- 
tal mogelijkheden wat betreft de noodzakelijke afsluit- 
impedanties van de transistor; de transistor is te schakelen 
tussen een laag-ohmige (100 ohm) impedantie en een hoog- 
ohmige (1 Mohm) afsluitimpedantie, maar het is ook moge- 
lijk de junction transistor te schakelen tussen een hoog- 
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en een verbruiks- 


In RE vol. 70, n° 8, blz. 751 e.v. van 
Augustus 1951, waaraan deze gegevens ontleend zijn, wor- 
den voorbeelden gegeven. Het ruisniveau van de nieuwe 
transistor ligt lager dan dat van de gewone transistor. De 
frequentiekarakteristiek is recht tussen een paar duizend 
Hz en een megaHz, al naar gelang de vereiste versterking. 

Ook de normale contacttransistor is verfijnd. Bij de 
vervaardiging zijn dusdanige, reproduceerbare eigenschap- 
pen verkregen, dat de proeffabricage overwogen wordt. 

Tot slot kan nog opgemerkt worden, dat de te verwach- 
ten levensduur van de transistor veel langer zal zijn dan die 
van de huidige versterkerbuizen. 


D. H. B. 
Een electronenmicroscoop met 
permanente magneten 
Sinds de electr p in steeds meer takken van 


wetenschap gebruikt wordt, blijkt dat in vele gevallen vol- 
staan zou kunnen worden met een eenvoudiger uitvoering, 
welke nu niet direct die topprestaties behoeft te leveren, 
zoals de electr: i p in zijn tegenwoordig gang- 
bare vorm dat doet. 

Zo wordt bv. het weefsel onderzoek hoofdzakelijk ver- 
richt bij een vergroting 1500 x, waarbij grof- en fijn-struc- 
tuur gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden en 
het virusonderzoek bij 6000 x. 

De Radio Corporation of America heeft, om aan deze 
behoefte te voldoen, een elsotzpnenmioroncsop met per- 
manente magneten ontwikkeld. Deze electr: 
komt slechts op een derde van de prijs van de grotere, ge- 
compliceerder electronenmicroscopen en staat wat zijn hoe- 
danigheid betreft tussen deze en de licht-microscoop in. 

Fig. 1 geeft een indruk van de microscoop. Deze figuur is 
ontleend aan Electronics, vol. 24, n° 1, Januari 1951, waar 
op biz. 86 e.v. J. H. REISNER en $. M. ZoLLERs een beschrij- 
ving van het instrument geven. 

De electronenmicroscoop werkt met een versnellings- 
spanning van 50 kV, welke voldoende gestabiliseerd is om 
een oplossend vermogen van 100 Ä te waarborgen. Scherp- 
stellen is mogelijk door het instellen van de versnellings- 
spanning: een verandering van de versnellingsspanning 
heeft een verandering van de brandpuntsafstand van de 
magnetische lenzen ten gevolge. 

Het noodzakelijk vacuum wordt onderhouden door twee 
pompen in serie: een mechanische voorvacuumpomp en 
een oliediffusiepomp, welke ondergebracht zijn in de poot 
van de electronenmicroscoop. Het totaal geövacueerde 
volume in het instrument bedraagt 1 1. Bij het inbrengen van 
een object lekt 0,06 cm? lucht in, welke in zes seconden weg- 
gepompt zijn, bij het inbrengen van een fotografische plaat 
zijn deze waarden 80 cm}, resp. een minuut. 

Het electronenkanon bevindt zich in het bovenste gedeel- 
te van het instrument. 

Een magnetische lens focuseert de electronen welke het 
object gepasseerd zijn en vormt een re&el vergroot beeld 
vöör een tweede magnetische lens, welke een vergroot beeld 
vormt op de fotografische plaat of op het fluorescerend 
scherm. De lenzen worden gevormd met behulp van een 
permanente magneet. Het gebruik van permanente mag- 
neten elimineert spoelwindingen, kabels, voedingsappara- 
ten, filters, regeleircuits enz., waardoor het instrument 
eenvoudiger en goedkoper wordt. 

Alnico 5 is gekozen voor het magneetmateriaal; een en- 
kele magneet ‚‚voedt” de beide lenzen. De bovenste of ob- 
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Fig. 1. Doorsnede-aanzicht van de elect i 
permanente magneten. 


jeetief lens wordt bekrachtigd tot 1300 Gilbert, en de pro- 
jeetorlens tot 900 Gilbert. 

Het gebruik van een permanente magneet heeft het na- 
deel dat de unieke eigenschap van het continu-variabel zijn 
van de brandpuntsafstand, welke de grote electronen- 
microscopen bezitten, verloren gaat. Dit is de prijs welke 
men voor de vereenvoudiging van de electr 
heeft moeten betalen. Door het verwisselen van de sa 
schoenen is de vergroting te varieren, er zijn drie mogelijk- 
heden, nl. 1500 x, 3000 x en 6000 x. Fotografische op- 
namen kunnen verder vergroot worden tot een totaal ver- 
groting van 40.000 x is verkregen. 


D. H.B. 


Nieuwe glazen afsluiters voor LA) 


vacuumleidingen 


Een van de problemen in de vacuumtechniek is het 
regelen van een stroom gas in of door het vacuumsysteem. 
De daartoe gebruikte regelklep mag geen bron van veront- 
reiniging vormen en bijvoorbeeid geen ongewenste gasspo- 
ren afgeven. De gewoonlijk in vacuumleidingen gebruikte 
glazen plugkranen voldoen niet aan de hoogste eisen, daar 
het noodzakelijke kranenvet niet bestand is tegen hoge 
temperaturen, die in verband met ontgassen van vacuum- 
systemen aangewend moeten worden. 

Om deze moeilijkheden te overwinnen en een verbeterde 
afsluiter ter beschikking te krijgen is aan het National 
Bureau of Standards door R. Forman een glazen afsluiter 
ontwikkeld welke bruikbaar is in het 10-!mmHg gebied. De 
nieuwe afsluitende werking berust op de uitzetting van glas 
of metaal wanneer dit verhit wordt. Deze uitzetting wordt 
benut om een glazen afsluiting te verbreken, waardoor twee 
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met elkaar in verbinding komen. Bij afkoeling 
sluit de klep zich weer. 

De klep ziet er uit als een watercondensor met slechts 
€en zijarm. Hij is vervaardigd van 7052 hardglas, welk 
materiaal gekozen is, omdat zijn uitzettingsco£ffieient gelijk 
is aan die van een Kovar-manchet, die in de buitenmantel 
is gelast. De binnenbuis is aan een zijde gesloten en eindigt 
aan het andere einde in een aanzetstuk, waarmee het geheel 
aan een pyrex-vacuumstel aangesloten kan worden. 

Twee optisch gepolijste glasoppervlakken bezitten de 
eigenschap dat, wanneer zij tegen elkaar gebracht worden, 
er tengevolge van de optredende intermoleculaire krachten 
een hechte verbinding ontstaat. Voordat de concentrische 
glasbuizen in het vacuumsysteem worden aangebracht, 
worden zij doorgezaagd, waarna de oppervlakken van de 
zaagsneden optisch vlak worden gepolijst. De einden worden 
dan weer met elkaar in contact gebracht en op hun plaats 
gehouden door de molecualire krachten. De binnenbuis 
wordt nu vacuum gepompt en terwijl de uitwendige druk 
en de intermoleculaire krachten de beide binnenbuizen 
tegen elkaar drukken, wordt de /omhullende glasbuis weer 
aaneengelast. Na afkoeling worden de gepolijste buis- 
vlakken bovendien nog door de optredende contractie op 
elkaar gedrukt. De totaal resulterende kracht maakt de 
klep vacuumdicht. 

Bij normaal gebruik is de binnenbuis vacuum gepompt, 
terwijl de ruimte tussen de binnen- ei buitenbuis het aan 
het vacuumstel toe te voeren gas van juiste druk bevat. De 
Kovar-manchet wordt nu inductief verhit tot + 200° C 
en warmte wordt aan de buitenste glasbuis overgedragen; 
de uitzetting van de buitenbuis overwint de afsluitende 
krachten op de gepolijste oppervlakken en de klep in de 
binnenbuis opent zich. Als de gewenste hoeveelheid gas in- 
gelaten is, wordt de verwarming afgezet, de buitenbuis 
krimpt en het systeem wordt weer vacuumdicht afgesloten. 

Op deze klep zijn natuurlijk variaties mogelijk. 

Proeven hebben aangetoond, dat met deze klep ook een 
gasstroom continu regelbaar is en dat een dergelijk systeem 
zal kunnen dienen als geijkt lek voor lekdetectoren, welke 
op het massaspectrografisch principe berusten. 

National Bureau of Standards Technical News Bulletin 
vol. 35, n” 4, Apr. ’51, blz. 55. 

D.H.B. 


BOEKENNIEUWS 


534 (048.1) 
K. Kıorrer. Technische Schwingungslehre. 2e 
druk 1951, le deel „Einfache Schwinger und 
Schwi geräte”, Springer Verlag, Berlin; 
met 360 fig. en alfabetisch zakenregister; 399 blz.; 
D.M. 46,50. 

In vergelijking met de oorspronkelijke uitgave van 1938 
is de omvang van dit boek verdubbeld. Hoewel op vele 
plaatsen, verspreid door het gehele werk, de stof is uitge- 
breid, is dit toch hoofdzakelijk te danken aan de toevoeging 
van twee nieuwe hoofdstukken, &£n over trillingsmetingen 
en trilling tapparatuur, welk gedeelte in 1943 door de 
‘ schrijver als een apart werk werd uitgegeven, en &&n over 
rheolineaire trillingen. Een en ander was aanleiding voor 


de schrijver het woord „inleiding” in de titel te schrappen, 
zodat de tweede druk wordt aangediend als een uitvoerig 
studieboek, zowel voor lineaire- als voor niet-lineaire tril- 
lingen met &&n graad van vrijheid. 

Wat ook veranderd moge zijn, niet de wijze van aanpak 
van de problemen. De behandeling hiervan is grondig en 
exact. Vrijwel onafgebroken doet de schrijver een beroep 
op de wiskundige scholing, die bij de lezer aanwezig wordt 
verondersteld. Zo is bij voorbeeld kennis van de complexe 
schrijfwijze met de daarbij behorende vectordi 
noodzakelijk om het boek met vrucht te kunnen bestuderen. 

In de hier volgende korte weergave van de inhoud zal de 
nadruk vallen op de bovengenoemde uitbreidingen, die het 
boek heeft ondergaan. 

Aan het eerste gedeelte, dat de kinematica der trillingen 
behandelt, is toegevoegd een paragraaf over zwevingen; 
o.m. wordt uitvoerig ingegaan op het verschil tussen zwe- 
vingen en gemoduleerde trillingen. 

Hoofdstuk A is gewijd aan de bespreking van de vrije 
ongedempte lineaire trillingen. Vooruitlopend op het tweede 
deel, dat nog niet is verschenen, is hier een paragraaf over 
trillende staven opgenomen. 

Na een hoofdstuk over de vrije gedempte lineaire tril- 
lingen, waarvan het gedrag bij verschillende soorten van 
demping wordt nagegaan, volgt hoofdstuk C over vrije 
ongedempte niet-lineaire trillingen. 

Een zeer belangrijke uitbreiding heeft hoofdstuk D (ge- 
dwongen lineaire trillingen) ondergaan door opneming van 
een paragraaf over demping door mechanische hysteresis- 
verliezen. Beschreven wordt, hoe men, uitgaande van het 
experimenteel vastgestelde feit, dat de per volume-element 
opgenomen arbeid na het doorlopen van een cyclus in het 
sp kdiagram evenredig is met de amplitude der 
specifieke vervorming tot een bepaalde macht, de gedissi- 
peerde energie in een trillingsperiode van een trillend 
lichaam berekent. Het invoeren van een zg. aequivalente 
demping schept dan de mogelijkheid de amplitude der tril- 
lingen bij een bepaalde grootte van de pulserende aanstoot- 
kracht te berekenen, waarna de spanningen bepaald kun- 
nen worden. Helaas zijn alleen de materiaalconstanten van 
messing opgegeven. Waarschijnlijk zijn deze van andere 
metalen nog niet bepaald. 

Het gedeelte van hoofdstuk E (trillingsmetingen en tril- 
lingsapparatuur), dat voorbeelden geeft van constructieve 
uitvoeringen van trillingsopnemers, is hoofdzakelijk ge- 
schiedschrijving over hetgeen voor de oorlog in Duitsland 
op dit gebied werd gepresteerd. 

Hoofdstuk F handelt over gedwongen niet-lineaire tril- 
lingen en hoofdstuk G over rheolineaire trillingen; deze 
laatste zijn trillingen, waarbij in de co@fficienten van de 
differentiaalvergelijking de tijd expliciet voorkomt. 

In hoofdstuk H wordt nagegaan, hoe de amplitude var 
een verend opgestelde massa verloopt, als de frequentie 
van de aanstootkracht continu verandert. 

Het laatste hoofdstuk geeft in kort bestek enkele voor- 
beelden van trillingen, die zichzelf onderhouden. 

Overigens komen in het boek talrijke literatuurverwij- 
zingen voor, hoofdzakelijk van Duitse auteurs. 

De uitvoering van het boek, zowel tekst als illustraties, 
is zeer goed. ° 


Ir M. Kvipers. 
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door prof. dr ir C. W. Kosten. De instabiliteit van inwendig op druk belaste dunwandige cylinders, 
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HÖGANÄS-BILLESHOLMS A.B., HÖGANÄS, ZWEDEN | 
ZUURVAST STEENGOED, vorm van nuIzen, KRANEN, varen, PomPen 


N.V. „MAVUMA” - HOOGEWAL 2 - DEN HAAG 


Metaalwarenfabriek in het Westen des lands zoekt een 


JONGE M.T.S.er 


Vereisten: diploma M.T.S. Afd. Werktuigbouw. Leeftijd 
niet boven 35 jaar. Op de hoogte met massafabricage stamp- 
en perswerken. Organiserend vermogen en in staat leiding 
te geven. 

Eigenhandig geschreven sollicitaties met foto en levens- 
beschrijving te richten onder no. 920,.aan de Vitg. v. d. blad. 


Het Koninklijke/Shell-Laboratorium, Delft 
van de N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij 
vraagt een 


INGENIEUR (n.i. of w.i.) 


voor het verrichten van technisch-physische onderzoekingen 
Sollicitaties uitsluitend schrift. aan bovengenoemd adres. 


ONBRANDBAAR 


BESTAND TEGEN 
ALLE ZUREN EN 
ALKALIEN 


Reeds meer dan een jaar in 
bij diverse grote in- 
ustrieen met 

resultaten. 


HANDELSONDERNEMING VAN DER HEIJDEN 


de allerbeste 


— Singel 388 — Tel. 36844-30789 


Wij vragen voor spoedige indiensttreding 


BEDRLJFSINGENIEUR 
diploma Delft w.i. 


Wij bieden ambitieuze werker, die in 

staat is leiding te geven en over door- 

zettingsvermogen beschikt. een goede 

positie welke adequaat gehonoreerd wordt. 

Zij die textieltechnische ervaring hebb 
ieten de k 


Uitvoerige met de band geschreven sollicitaties met alle 
ter zake di gezeld van recente 
foto, te richten aan de Directie. 


N.V. GEBRS. VAN DEN BERGH’S 
KONINKL. FABRIEKEN, OSS 


Messrs. J. C. Gammon, Burwood House, 
Caxton Street, London, vraagt 


INGENIEURS 


op het gebied van gewapend beton- 
constructies, voor toezicht en contröle op 
uitvoering van werken in India en 
Pakistan. 


Kennis van ontwerpen strekt tot aanbeveling, 
maar is niet noodzakelijk. Goede beheersing van 
Engels vereist. Salaris vanaf £ 1000/—/— per jaar 
naar gelang van kennis en ervaring, verhoogd met 
gebruikelijke vergoeding voor verlofspassage en 
prestatie-bonus. 


Heden overleed na een kort- 
stondige ziekte mijn innig 
geliefde en zorgzame Echt- 
genoot 
Ir VALENTIN 
KRZEMINSKY, si. 

in leven Directeur van 

Ing. Bureau voor Davit- 

en Kraanbouw —LD.K. ° 


NEDERLAND- 
WATERLAND 


door 


IR H. A. M. C. DIBBITS 
Dit fraai uvitgevoerde boek 
is zowel interessant voor de 


leek als van belang voor 

studerenden en specialisten 

op het gebied van de 
Woaterstaat. 


PRIJS f 15.75 GEB. 


Verkrijgbaar bij Uw 
Boekhandelaar 


Uitgave van N.V. A. Oost- 
hoek’s Uitg. Mij., Utrecht. 


in de ouderdom van 61 jaren. 


A. KRZEMINSKY— 
VAN WEL. 
Utrecht, 19 December 1951. 
F. C, Dondersstraat 43 bis. 
De begrafenis heeft piaats ge- 
had Zaterdag 22 December des 
voormiddags 11,30 uur op de 
eerste algemene begraafplaats 
te Utrecht 


Algemene kennisgeving. 
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Beheizung mit: 


De VERENIGING 
KRACHTWERKTUIGEN 
te Amersfoort, Regentesselaan 2, 


zoekt voor spoedige indiensttreding: 


A. In de functie van 
INGENIEUR 


een kracht, die over grondige ervaring 
beschikt op het terrein der energie- 
huishouding, bij voorkeur met speciale 
kennis van electriciteits-contracten 
en -tarieven en hetgeen daarmede 
samenhangt. 

De werkzaamheden zullen in hoofd- 
zaak bestaan uit documentatie en 
publicatie van mededelingen op het 
gebied der energie-voorziening. 


. Een ervaren 


ELECTRO TECHNICUS 


met M.T.S- of daarmede gelijk- 
waardige opleiding, met grondige 
ervaring in het ontwerpen en uit-, 
voeren van electrische licht- en 
krachtinstallaties. 


Geboden wordt: 


voor beide functies een werkkring 
met ruime mate van zelistandigheid 
op aantrekkelijke voorwaarden. 


Brieven met uitvoerige inlichtingen worden gaarne 
ingewacht bij de Directeur aan bovenstaand adres. 


ELEKTRIZITAT - GAS - 


KOHLE - OL. 


GEMEENTE TILBURG 


Bij het Bedrijf der Publieke Werken kunnen worden ge- 
plaatst: 


1. EEN INGENIEUR 
bij de afdeling Riolering in de rang van 
Adjunct-Ingenieur of Ingenieur. 
Vereisten: Diploma eiviel ingenieur; enige jaren erva- 
ring speciaal in het berekenen van riolerings- 
plannen kan tot aanbeveling strekken. 


2. EEN INGENIEUR 
Hoofd van de afdeling Grondbedrijf en land- 
meetkundige werkzaamheden in de rang van 
Ingenieur of Ingenieur le klas. 
Vereisten: Diploma geodelisech ingenieur; ervaring in 
landmeetkundige werkzaamheden vereist; bekend- 
heid met grond-exploitatie kan tot aanbeveling 


strekken, 
Salaris: 
Adj. Ingenieur f 3.660.— — f 4.,560.— 8 verh. var f 112.50; 
Ingenieur f 4.740.— — f 6.480.— 8 verh. van f 217.50; 
Ingenieur lekl. f 6.240.— — f 7.440.— 8 verh. van f 150.—; 


exclusief de vastgestelde toelage van och en van 5% tot 
een max, var f 16.65 per maand. 

Kindertoelage 3% met een minimum van f 180.— per kind. 
Sollicitaties op zegel aan de Directeur van Publieke 
Werken, Lange Schijfstraat 66, uiterlijk 14 dagen na ver- 
schijnen var dit blad. 

Bezoek alleen na oproeping. 


Groot Industrieel Bedrijf (Metaal) in het Westen des lands 
zoekt een 


BEDRILJSFSLEIDER 


met ruime fabriekservaring. Organiserend vermogen en 
in staat zijn leiding te geven aan groot personeel. 
Opleiding minstens diploma M.T.S. werktuigbouwkunde. 
Bereid zijn tot het ondergaan van een Psychotechnisch 
onderzoek. 

Brieven m. uitvoerige inlichtingen, eigenhandig geschreven 
en vergezeld van een foto, onder no. 921 a/d Uitg. v/d blad. 


De N.V. PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK 
DE REGERING VAN DE REPUBLIK INDONESIA 
eulsekade vraagt voor haar UNIVERSITEIT VAN INDONESIA, 
vraagt mede in verband met de uitbreiding van haar be- Afdeling Technische Wetenschappen te Bandung: 
"INGE NIEUR , 1 Assistent voor WEG- EN WATERBOUW (Ir) 
(w.i.). 1 pr „ IRRIGATIE (Ir) 
1 ” 1JZER- EN 
die o.m. belast zal worden met een leidinggevende taak bij BETONCONSTRUCTIE (Ir) 
het projecteren en de uitvoering van uitbreidingswerken. 1 LANDMETEN- EN 
Leeftijd bij voorkeur 35 ä 40 jaar. Practische ervaring in ” ” ji 
een electriciteitsfabriek zal tot aanbeveling strekken. WATERPAS (Ir) 
Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan boven- Inlichtingee zijn te bekomen: Kantoor Commissie aanname 
genoemd adres. F uitenlandse experts, Prins Mauritsplein 23, 's-Gravenhage. 


N.V. ZUURBESTENDIGE APPARATENFABRIER D. B. KOOIMAN & ZOON „Z.A.F.” 


FABRIEK: NOORDHOEK 27-29, PAPENDRECHT. TEL. 7141. POSTADRES: POSTBUS 74, DORDRECHT 


APPARATEN m ROESTVRIJSTAAL, IJZER, KOPER, ALUMINIUM. 
LOODWERK: 


ROESTVRIJSTALEN EN LODEN AFSLUITERS, 


HOMOGEEN VERLODEN - MET LOOD BEKLEDEN. 
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23: uit 't lood 


...ja, die helling van de aardas die weet 
wat! En wat daar al niet aan vastzit: 

regen en wind, storm en onweer, warmte en 
koude, voorjaar, zomer, herfst en winter... 
Wel een heerlijke gedachte dat U met 

een Bronswerk-airconditioning in u'v 

huis of kantoor Uw eigen klimaat hebt! 
Bronswerk levert van de eenvoudigste 
installatie voor centrale verwarming in huis 
of werkplaats, tot de meest uitgebreide 


airconditioning voor grote gebouwen 
en industrieön. 


airconditioning 
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DROOGTUNNELS 


met INFRAROOD DROOGSTRALERS o.a. voor: 


Moffelen van lakken. 

Drogen en carboniseren van textiel. 
Gelatineren van P.V.C. 

Drogen van geverniste etiketten. 
Drogen van emaille-frit. 

enz. enz. 


Technisch Bureau „Van Roosmalen” 


TETERINGSCHEDUK 107, BREDA 


Oud lood - roestvrij staal 
koper - zink - accu’s - ijzer 
papier - carton 
kopen wij voor de hoogste prijzen 


en halen het door 't gehele land bij 
U af, zowel grote als kleine partijen. 


Firma 6. LEENTJES & ZOON ROTTERDAM-Z. 


JOH. BRANDSTRAAT 2—23 TELEFOON 75446 
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DIESELMOTOREN 


10-40 pk 


Automatische Was- en Bonderinstallatie voor vaten 


BENNO SCHILDE MASCHINENBAU 


Bad Hersfeld (Hessen) 


INGENIEURSBUREAU A. H. VAN GASTEL 
Telefoon: K 1859-441 BUSSUM _ TEL. 4683 


Prospecti op aanvraag 


Uitvoering Sloopwerken en Metaalhandel te Stampersgat (N.-Br. ) 
NOORDZEEDIJK 132—140 5 TELEFOON 248 en 300 (K 1651) 


GROOTHANDEL IN NIEUWE EN HERBRUIKBARE MATERIALEN t.w.: 


PLAATIJZER 
STRIPPEN 
RIJPLATEN 
PIJPEN EN BOCHTEN 
RAILS 


VOETBLOKKEN EN SCHIJVEN 
BALKEN I-U - DIN - AM. PROFIEL | 
PLAT - ROND - VIERKANT - HOEK - ZESKANT 
OPSLAGTANKS 
STOOMKETELS ETC. 
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COLLOIDS LTD, 


colloidaal et 


in verschillende vloeistoffen 


% voor smering onder moeilijke omstandigheden 
#ter bescherming tegen corrosie en slijtage 
4 als scheidingsmiddel bij pers en gietwerk 


Volledige inlichtingen en brochures met technische bijzonderheden worden op aanvraag gaurne verstrekt door: 


AGENTUUR COMPAGNIE „HOLLAND 


POSTBUS 846 - ROTTERDAM 


AEG 


MEETKOFFERS 


VOOR STROOM-, SPANNING- EN 
VERMOGENSMETINGEN 


van Eyle & 
Ruygers n.v. 


AMSTERDAM .- TEL. 45212 (6 LIINEN) FREDERIKSPLEIN 26 
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VOOR ZUIVEL- EN 
LEVENSMIDDELEN 


INDUSTRIE 


Kaalı 
Pompen voor Hessenspoelmachines 


K A, 


Onversiopbare pompen voor dikke vlosıstofien, melasse e.d. 
Bronzen of roestvrij stalen pompen voor vruchtensappen, enz 
Onze pompdeskundigen zullen U gaarne advıseren 


ER Dieselmotoren voor 
scheeps- en stationnair gebruik 


tot de grootste vermogens Delta-pompen worden 
vervaardigd door 
specialisten 


| POMPENFABRIEK DELTA 
ROLLO N. | Teleloon K 5400 - 4247 (2 


bedingen en worden U gaarne gezonden. 


Nijmeegse Metaalindustrie N.V. | | B. J. PAASMAN 


THIIMSTRAAT 139 — TEL. 21295 (K 8800) — NIIMEGEN WERKTUIGENFABRIEK 


STOOMKETEL-REVISIE HYDRAULISCHE PERSEN 
PIJPLEIDINGEN en 
MONTAGE HOGEDRUK POMPEN 


CONSTRUCTIE-WERKEN 
MACHINE- EN APPARATEN-BOUW Leidschevaart 14, HAARLEM, Telefoon 21918 


TECHNISCHE 


ARNHEMSE RUBBERFABRIEK 


ARNHEM 


Looden en Verloode Apparaten 
Plaatloodbekleeding en homogeen verlooding vo06 ELENZANG DE JONG 
e emische, Galvanische, Kunstzijde-industri 
Meer dan 20-jarige ervaring in Suwnissurisheishen ELECTRICITEITSWERKEN 
Looöbr. en Constr. werkplaats „VLAARDINGEN” Complete installaties voor: 
Krimpen aan den IJssel Schepen Fabrieken en Woonhuizen 


HOFLAAN 34 — VLAARDINGEN — TEL. E ROTTERDAM 67308 
TEL. VLAARDINGEN 3093 Telefoon K 1895 - 204 Onderhoud en reparatie 


| 

Melkpompen van roestvrij staal, weipompen. 
Watervoorzieningsinstallaties. 
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& Van 
E ROTTERDAM Vreeswijk DEN HAAG A RUF: A 
[EL.26508 TEL.779489 


CHEMIE-GUSS 


HOOGWAARDIG GIETIJZER 


bestand tegen 
logen, zuren en hogere temperaturen. 


APPARATEN- 
FILTERPERSEN 
ROERINRICHTINGEN 


COMPLETE INSTALLATIES 
voor de 
CHEMISCHE INDUSTRIE 


EBERHARD HOESCH & SOHNE 


Vertegenwoordigd door: 


HANDELSCOMPAGNIE N.V. 


WAALHAVEN O.Z. No. 1 — ROTTERDAM 
TELEFOON 79500 (10 liinen) 


Beveilig 
fabriek..... 


tegen brand, door een 
ATLAS-SPRINKLER 
installatie. Het betekent 
tevens een belangrijke 
verlaging van Uw ver- 
zekeringspremie. 


HOOFDAGENTEN VOOR NEDERLAND: _ 1} 


NV. BRONSWERK 


AFD. ATLAS-SPRINKLERS . AMSTERDAM 


WATERREMMEN 


(Syst. JUNKERS), 


voor elk vermogen 
en aantal omwentelingen 
DR. ING. WALTER KLEINSORGE 
Vertegenwoordigd door: 
HANDELSCOMPAGNIE N.V. 


WAALHAVEN O.Z. No. 1 — ROTTERDAM 
TELEFOON 79500 (10 Iijnen) 


N.V. LITOGRAFISCHE METAALLOONDRUKKERIJ 
EN VERNISINRICHTING 


v/h Fa. PAAUW & Zoon 
HOGE RIJNDIIK 72 — TEL. 2152 — LEIDEN 


e Anodische oxydatie en kleuring van aluminium 
Vervaardiging van merkplaatjes 


Tabellen en schema's voor machines en electrische 
apparaturen 


De enige bandinstallatie in Nederland 
Continuebedrijf 

Profielen tot 6 meter 

Amerikaanse en Zwitserse patenten 


KAMPEN 


ZWIINDRECHT 


INDUSTRIEMAGNETEN 
Steiner-Köln 


IJzerafscheiders - lastmagneten. 
Tot de grootste afmetingen. 


Ingenieurs - bureau 
J. LEENAARS 
Beek bij Nijmegen 
Tel, 230 (K 88056) 


Metaalgieteriien KINHEIM - BEVERWIJK 


zowe] nieuw als reparatie worden door ons prompt op 
korte termijn geleverd. Specialiteit in ALUMINIUM 
GIETWERKEN in zand en coquille, 


Vraagt eens offerte, of bezoek van onze vertegenwoordiger. 
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BETONCONSTRUCTIES « BIMS BETON BETONPRODUCTEN 


ALODINE 


BESCHERMT 
ALUMINIUM 


tegen - 


CORROSIE 
| 
EN VERANKERT DE VERF 


DOELTREFFEND 


TYPICAL METHODS 
APPLICATION 


Gealodizeerd alu- 
minium is vitstekend 
bestand tegen cor- 
rosie, en geeft de 
lak of verf een duur- 
zaam, hechtende 
ondergrond. 


ECONOMISCH 


Laag chemicalien 
verbruik, korte be- 
handelingstijd. 


EENVOUDIG 


Het Alodine pro- 
ced& is practisch 
onfeilbaar en door 
gemakkelijke con- 
trölemethoden een- 
voudig te corrigeren. 
Alodizeren 
kan geschieden met 
de kwast, door dom- 
peling in baden of 
door een sproei- 
systeem. 


H ALODIZING 


Volledige inlichtingen hierover worden graag verstrekt 
door: 


N.V.MAVOM-SCHIEDAM 


TELEFOON 69577 _ NOORDVESTSINGEL 123 


Dorr 


classificeer-, meng- 
en indikapparaten 


Oliver 


trommel- en schij- 


Oliver Filters voor het ont- venfilters en Sweet- 
paraffineren van olie land drukfilters 


worden overal ter wereld gebruikt in ertsverwerkings- 

installaties, loog- en wasinstallaties, olieraffinaderijen en 

voor de fabricage van cement, kalkmelk, suiker, papier, 
kunstmest en vele andere stoffen. 


Ook voor: 


Rioolwaterzuivering 


en waterbehandeling leveren wij speciale apparaten en 
ontwerpen complete installaties. 


DORRCD 


DORR-OLIVER N.V. 


INGENIEURSBUREAU 
HERENGRACHT 478 _AMSTERDAM-C. 


— 


„(eha” 
MOTORPOMPEN 


Eenvoudig 
Solide 


De pomp met reputatie 
Bovenstaande motorpomp geeft 24.000 liter per vur 
en kost maar f 395.— met 12 maanden garantie. 


Vraagt ze Uw handelaar of: 


HOUWELING 


Fabrikant van de „CEHA” MOTORPOMPEN 
UTRECHT ROTTERDAM 
Leidseweg I c, Tel. 21630 Bolwerk 10, Tel. 27570-44009 


„De saak met de Beste Serrice” 
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trouwe 
brandwacht 


voor elk bedrijt komt automatisch in actie, 
zodra ergens brand uitbreekt. Dan stort 
de doorgesmolten sprinkler een blussende 
waterregen op de beginnende brand en 
tegelijk luidt de alarm.bel. De brand- 
verzekering happijen geven bij toe- 
passing van onze installaties een ruime 
brandpremie-reductie. 


Onze_Sprinkler.installaties worden scheel 
overeenkomstig de voorschriften uitgevoer 
veriegenwoordigers van „Tbe Automatic 
Sprinkler Co. Lid’’ Londen - Manchester. 


Lıeveke & Lo. 


AMSTERDAM - SURABAJA 
ROTTERDAM - NEW YORK - DJAKARTA - MEDAN 


ARMSTRONG 
SIDDELEY 


LUCHTGEKOELDE 
DIESELMOTOREN 
VAN 5 TOT 22 P.K 


Door solide vitvoering en gemakke- 

like plaatsing bij uitstek geschikt 

voor de aandrijving van deklieren, 

dynamo’s, luchtcompressoren, enz. 

Direct vit voorraad leverbaar 
IMPORTEUR: 


N. W. ROEPERS, NUNSPEET 
TELEFOON 2434 


% Vraagt U ook eens onze prijzen van 
de „WIDDOP” scheepsdiesel- 
motoren van 20—800 P.K. en de 
„AlLSA CRAIG” scheeps- en 
dieselmotoren van 10— 


Waar geplet wordt 
vindt U MEER 


Symord 


dan alle concurrentie-merken 
van roterende reductie pletters 


TE SAMEN! 


ET 


zo Is. 


1 UNIFORME, GECONTROLEERDE TOZVOER 

2 MAXIMUM CAPACITEIT 

3 HOGERE PRODUCTIE TEGEN LAGERE 
KOSTEN 


4 AUTOMATISCHE BEVEILIGING TEGEN 
WZERBROKKEN 


“.dat zijn nog maar vier van de vele redenen 
waarom Symons Kegelbrekers een enorme 
productie van een fijn product mogelijk 
maken en waarom Nordberg internationaal 
een leidende positie inneemt op het gebied 
van fijn-pletten. Vraag schriftelijke nadere 
gegevens aan betreffende het formaat en het 
type kegelbreker geschikt voor het werk 
dat U onder handen hebt. 


Andere NORDBERG PRODUCTEN 


NORDBERG MFG. Co., Milwaukee 7, Wi: 


Telegramadres: NORDBERG 


ö 
— 
335 333327 
4 Hier volgen enkele van de redenen waarom dat BN 
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Benzine Machines voor Onder- 
scheeps- het verwerken houds his- 
Primaire mineralen spoor- 
mw 
| 
London Johannesburg Mexico 
* Brook House,Park Lane P.O. Box 4139 Dolores 3 an a) 
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N.V. Staaldraadkabel- 
en Herculestouwfabriek 


v.h.J.C.DEN HAAN 


GORINCHEM 


ELECTROTECHNISCHE FABRIEK 
„GeHa” 


BREDA: Fabriek: Zandbergweg 3438 
Kantoor: Acaciastraat 41 
Wikkelen van: 
draai- en geliikstroommotoren 
transformatoren 
e speciaal inrichting voor Auto-electriciteit 


PAL Servicestation voor Noord-Brabant — Wico-service 


N.V. Vs MH. TROOST. penis bij ROTTERDAM 


TEL. ROTTERDAM 79765 (2 lijinen) 


Bouw-, Gewapend Beton- on Waterbouwkundige Worken 


WERF DE NOORD 


ALBLASSERDAM 
HOLLAND 


Nieuw Bouw tot 12.000 ton 
en reparatie op 2 langs hellingen van 
80 m lang 


TRANSFORMATOREN 
VOOR HOGE EN LAGE 
SPANNINGEN 


ATORENFABRIEK e 
RLECTRICITEITS ONDER 
BREDA 


e Gewapende betonwerken 
e Utiliteitsbouw 
e Waterbouwkundige werken 


© Wegenbouw 


N.V  HOOGKERK 
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W Fa. BONS en EVERS 
G I E VER K 
* 7 NN Fabrikant 
speciaal adres 
DE GIETKROES Bergen op Zoom 
Tel. 1301 


GAS- EN WATERLEIDINGXRANEN 


ALUMINIUM GIETWERKEN WÄRMGEPERSTE UITVOERING 


N.V. ALGEMENE BOUWONDERNEMING 


„ALBOUW” BREDA 


KANTOOR: DELPRATSINGEL 1 — TELEFOON 7141 


HEIFUNDERINGEN 
UTILITEITSWERKEN GEWAPEND BETONWERKEN 


DE WIERICKE NV. AMSTERDAM — ROTTERDAM 


BOXMEER - FABRIEKSSTRAAT 2 


| 


GASMOTOREN 


Thomassen dieselmotoren en gas- 
motoren zijn gedurende meerdan 
40 jaren ontwikkeld voor gebruik 
op de olieterreinen in de tropen, 
waar zij moeten voldoen aan de 


heid, eenvoud van bediening en & 
gemakkelijk onderhoud. ıype 6 FaG, elk 240 pk bi 800 o.p.m. 


U koopt deze grote ervaring, 
wanneer U bij Thomassen een 
gasmotor koopt voor: 


Rioolwater-zuiverings installaties 


0.a. toegepast in 
Hilversum - Almelo - Beverwijk 
Gasmotoren voor verschillende 
calorısche waarden van het gas, 


in vermogens van 24 pk tot 
500 pk met toerentallen 
400 en 800 o.p.m DE STEEG - HOLLAND 


vele malen zijn eigen kosten. 


Van snijgereedschap, stempels en 
matrijzen, astappen, mondstukken 
en duizenderlei andere gereedschap- 
pen en machine-onderdelen kan de 
levensduur enorm verlengd worden 
door chroomharden. Behalve de le- 
vensduur stijgt natuurlijik ook de 
bedrijfszekerheid. 

Op de foto zijn afgebeeld: hard 
verchroomde voering voor hoge druk 
compressor, geleidingstukjes en 
pompvoeringen, een rotor met ver- 
chroomde astappen, een bekermatrijs 
en draadgeleiders. 
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REPARATIES AAN 
MACHINES, ELECTRISCHE Tı TOESTELLEN EN 


 ACCUMULATOREN 


Alle reparaties worden in de 
kortst mogelijke tijd uitgevoerd.. 


A.DE HOOP NV. 


WILLINGESTRAAT 2, TEL. 79600 (13 LIJNEN), ROTTERDAM 


KOMEETSTAAL 


DOETINCHEM 


Nederlands fabrikaat - Zweeds staal 
Onovertroffen kwaliteit - Uitstekende service 
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n hardingsovens met neu 
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standaarduitrusting 


JAEGER TURBOCOMPRESSOREN 


meest geperfectionneerde vorm van centrifu- 
gaalcompressoren. 

Door doeltreffende keuze van schoepenwielen, 
het aantal trappen en de aandrijving en door 
een groot aantal verschillende uitvoeringsvor- 
men is er een bij uitstek geschikte Jaeger 
turbocompressor voor elk industrieel gebruik. 
Over de gehele wereld doen Jaeger turbocom- 
pressoren hun werk in ijzer- en staalgieterijen, 
bij alle soorten smeltovens, glasovens, voor 
drukvulling van verbrandingsmotoren, voor 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, voor pneuma- 
tische stookinrichtingen, voor elevators, in co- 
kesfabrieken, bij gasdistributie over lange af- 
stand, in chemische bedrijven, voor het com 
primeren van CO, in suikerfabrieken, enz. enz. 


R.S. STOKVIS 
& ZONEN N.V. 


JAVASTAAL -STOKVIS N.V.- DJAKARTA 


tränstormatoren - .- 
| 
1 
HE 
er 
te 
| 
IR. 
= ar 
7 
\ 2 
. 


INGENIEUR 


WEEKBLAD GEWI]JD AAN DE TECHNIEK EN DE ECONOMIE VAN OPENBARE WERKEN EN NIJVERHEID 
ORGAAN VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
EN VAN DE VERENIGING VAN DELFTSE INGENIEURS 


COMMISSIE VAN TOEZICHT: Jhr ir ©. C. A. VAN LIDTH DE JEUDE / ir H. J. F. ECKENHUIJSEN SMIT, Secr. 
VERANTWOORDELIJK HOOFDREDACTEUR: Ir H. SANGSTER. 
REDACTIE-ADRES (Tevens voor adreswijzigingen): PRINSESSEGRACHT 23 | '"-GRAVENHAGE / TELEFOON 117692 
Het K.I.v.I. en de V.v.D.I. stellen zich niet delijk voor ad d in de onderscheiden bijdragen ontwikkeld 
Abonnementen en advertentien: N.V. A. OOSTHOEK’S UITG. MIJ. DOMSTRAAT 1-3, UTRECHT, TELEFOON 19547. Giro 35973 
Abonnementsprijs f 36,- p.j. / Buitenland f 39,25 Losse nrs. f 1,- Advertenties f 0,46 per mm per kolem varı ", der pag. breedte ! Contract Speciaal Tarief. 


Prof, ir C.M. VAN WIJNGAARDEN 
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Bij de bladzijden wordt verwezen naar: A. Algemeen gedeelte. Bt. Beton. B. Bouw- en Waterbouwkunde. 
Ch. Chemische Techniek. E. Electrotechniek. G. Gezondheidstechniek. K. Krijgskundige Techniek. L. Lucht- } 
vaarttechniek. M. Mijnbouw en Petroleumtechniek. O. Technisch Wetenschappelijk Onderzoek. T. Technische # 
Economie. V. Verkeer en Verkeerstechniek. W. Werktuig- en Scheepsbouw. Vdr. Voordrachten K.I.v.l. j 
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neers 1951 . . No. 43 BoonDen (Ir A.). De Ward-Leonard-personenliften in 
ASSENDELFT (Ir L. van). Indampen e en kristallizeren de Philips Bedrijfsschool te Eindhoven. 
in de Rayon-Industrie No. 5/ Ch. 81 I. Ward-Leonard-Besturing No. 50 W. 145 
Boox (Prof. ir E. F.) en ir D. €. van Rısssen. Bere- 
B. keningen van Flensverbindingen. 
Verbeteringen: zie blz. Ch. 36. . No. 22 Ch. 29 
Bänrer (Prof. dr ir W. Tur.). Vacantieleergang 1951. Boon (Prof. ir E. F.). Pompen voor de — he 
De ontwikkeling van de automatische tele- industrie . . 32 Ch. 37 
fonie in de laatste jaren. . . - . N0.422E 45  Boon (Ir H.). Moleculaire destillatie 9. 49 Ch. 71 
» (Prof. dr ir W. Tn.). Waarschjjnlijkhe idsreke- Boost (A. G. M.). „Het Nederlandsche Wegen- Ten 
ning op de automatische telefonie (VI. Over- gres” 14 Dec. 1950. De eigen. van het weg- 
zieht van enige problemen bij de toepassing verkeer ä No. 9A. 105 
van de). (Vacantieleergang 1951) . No.48 E 77 Booy (Ir H.). Moleculaire destillatie No. 49 Ch. 11 
BaLLuseck (F. von). Commereiele aspeeten van de Bos (Ir G. S.). Bestrijding van de vervuiling van de 
burgerluchtvaart . Var. 59 963 beken in Twenthe. II. B. De bouwtechnische $| i 
Bass (L.). Aviation fuels ; « No. TO L. 12 zijde van de oplossing van het vraagstuk van 
BEeKnu1s (D. A.). De drukbalans als hulpmiddel bij de reiniging van het Enschedese afvalwater 
het ijken van preeisie dynamometers. No. 6 0. 1 Var. 33/35 566 
BEGEMANN (Prof. ir S. H. A.) en prof. dr ir. W. J. van BosBoom (Ir P. H.). Bedrijfsorganisatie (Symposium). 
BLOMMESTEIN. Congressen en conferenties ei II. Over de oplossing van organisatievraag- 
India in Januari 1951. . No. 22 A. 255 stukken u 05. Pe RR 440 
No. 25 A. 38 20. Het. ve Congrös International de 
BerkHuour (Ir F. M. C.). Verslag der Technische l’Organisation Seientifique (C.1.0.S.) te Brus- 
Hogeschooldagen 1951. . . . No. 5A 47 sel, 5 t/m 11 Juli 1951 No. 39 A. 421 
BEVEREN (M. J. J. van). Uitwendige restauratie van BosstuartT (Dr R. A. J.) en prof. dr Hans FREUDEN- 
het stadhuis van Middelburg . . No. 73 A. 159 THAL. De Deeibell als fundamenteel begrip 
BEyE (W.). The Smitsvonk low tension capa- No. 27T A. 246 
eity ignition. „ (Dr R.A. J.) en prof. dr H. FrEUDENTHAL. 
Verbetering: zie No. 12 V. 18... No. 3V. 1 De Deeibell. Begripsvorming en dimensieleer 
BiIEZENo (Ir G. G.). Het baggermaterieel. Var. 62/63 100 No. 17 A. 208 
BLANcHE KoELENsMID (Ir W. A. A.). Conserveren Bouwman (Ir H. B.). De drukbalans als hulpmiddel 
van voedingsmiddelen. II. Bestrijding van het bij het ijken van precisie dynamometers 
bederf van levensmiddelen . . . . . Var.51 361 No. 60. 1 
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Braax (Dr C.). Het onderzoek van dr ir A. LABRIJN 
omtrent te Fra- 
neker, 1771—1784 . No. 35 

BrRABER (Drs P.). Verslag over het symposium over 
versterking en slijtage van rubber, te Parijs. 

No. 29 

BRANDELER (Jhr ir A. L. van DEN). De Rn 
overkluizing te Ronen. . - 

Breiser (Dr H, B. G.). Hypochloriet. of monoehloor- 
amine voor de desinfectie van scheepsdrink- 
water 

(DrE.B. G. Voorkoming van de hygienische 
bezwaren, die het gevolg kunnen zijn van het 
zoutwatergebruik op zeeschepen . . No. 19 

Brınk (Ir J. C.)en D. A. van Meeı| Bewerking van: 
Interpretatie en correlatie van meetresultaten, 
door prof. DoxaLp F. OTHMER . No. 18 

Broker (Prof. dr L. J. F.). De beweging van een vis- 
ceuze vloeistof in een spleet met poreuze wan- 
BR . No. 24 

Broeze& (Prof. ir. J. J. "Het 'spel der gemiste kansen- 
voor altijd? De strijd om de Dieselmotor in de 
luchtvaart . . 

» (Prof. irJ.J.). Hoe komt de ‚olie- industrie aan 
haar kwaliteitsproducten 
„ (Prof. ir J. J.). V.D.L.-vergadering: 75 jaar 
Otto-Motor 17—-19 Oct. 1951, Keulen, No. 46 

Brunne (Ir J. pe). Invloed van op 
plooien 15 

Bruyn (Ir M. DE). De afdamming van de 
Maas . . 

Burrink (Ir J.G.). Erv aring op het-gebied der beton- 
techniek in Amerika. Betonsamenstelling. 

No. 5 

BURGDORFFER (A.). Inleidingen tot een bezoek aan 
het „Centraal Militair Hospitaal” (C.M.H.U.) 
te Utrecht, op 27 Sept. 1950. 

II. Bouw en inrichting van het C.M.H.U. 
No. 


No. 9 

Buvser (J. V. D.). Veiligheidsmaatregelen voor ver- 
plaatsbaar electrisch gereedschap, hetwelk 
tijdens het gebruik in de hand wordt genomen. 

No. 40 

Byıs (Ir A.). Het kanaal regte e in Hene- 
gouwen (Belgie). . . . No. 48 


C. 


Caru (Dr P. G.). Opwekking van trillingen door een 
triode . . 
CHESTERS (J.H.). Flow patterns in farnaces Var. 43144 
ÜLARENBURG (Dr A.). Conserveren van voedingsmid- 
delen. I. Bacterieel bederf en besmetting van 
voedingsmiddelen in verband met de volks- 
gezondheid . . R A Var. 21/23 
CLausen (Ir J. F.). 2e Symposium eonstruetie- 
materialen voor de chemische industrie. Toe- 
passing van kunststoffen, in het bijzonder van 
polyvinylchloride voor chemische installaties. 

Var. 38/39 

Coerısn (Ir W. C.). De breukzekerheid in doorsneden 
van gewapend beton en van gespannen beton. 

No. 49 


D. 


Dawson (J. G.). The lubrieation of aero gas engines. 

Var. 8/9 

DicksEe (C. B.). Combustion chamber development 

for road transport ongines in Great Britain. 

Vdr. 20 

Dıx (Ir H. J.). De Gezins-was. II. De ug N en 

de woningbouw . . „ No. 25 

DonGen (Ir L. van). Bepalingen® van en giet- 

spanningen . . 
VDOORMAN (G.). Hollandse oude baggermolens. 

Verbetering: in Literatuurlijst op blz. A. 417: 

staat: [16], lees: [17]; voorts zie FO op 

biz. A. 4828... No. 38 

DorceLo (H.B.). Ter herdenking prof. dr M. DE 

Haas 

DouwEs DEKKER (Ir c. )- 'Eleetrische overbrenging 

in door Dieselmotoren aangedreven railvoer- 


Bt. 


Bt. 


177 


11 
714 


349 


418 


tuigen en enkele bijkomstige electrische hulp- 
werktuigen 
Douwes (IrC. E. ). Wielslip bij locomotieven 
en motortreinen en de middelen om dit bij de 
eleetrische aandrijving tegen te gaan No. 20 
Drespen (Prof. ir D.). Bespreking van het tech- 
nisch hoger onderwijs aan de hand van het 
rapport van de Commissie voor het bestu- 
deren van de technische opleiding in de V.S, 

dr. 70/11 

Driesssen (Ir C#.). Ter herdenking Ir L. A.M. An- 
KERSMIT 1876—1951 . . 
Dronkess (Dr J. J.). Berekeningen over de afslui- 
ting van de Brielsche Maas en Botlek, met 
practische beschouwingen over 
ningen in het algemeen ... . 


E. 


EssBınkK (Mej. mr C. C. W.). De gezinswas. III. De 

gezinswas en de huisvrouw . . Nu. 27 

Ecaınk (Ir A.). De uitbreiding van ’s Rijkszeehaven 

„Het Nieuwe Diep” . . . No. 34 

Eısk (Ir J. van DEN), drir C. W. "Kosten en P. A. DE 
LAnGeE. De Deecibell een eenheid of niet? 

No. 24 

(Ir J. van DEN). Een en ander over de geluids- 

isolatiemetingen in de proefwoningen T.N.O. 

te Rotterdam . 

Ek&Ker (Drs ir M. H.). Enkele beschouwingen over 

productiviteit. . Var. 53 

Enmpen (Ir E. van). De aanschaffing van 

schapmachines . . dr. 57 

(IrS.J.van). Symposium: Hoog- of 

in de utiliteitsbouw. IV. Stedebouwkundige 

en architeetonische gezichtspunten.Vdr. 12/15 

ENGELBERT VAN BEVERVOORDE (Ir W. F. C.). IJzer- 

ertsen van Zuid-Amerika. . RER 

ERrDMANnN (Dipl. Ing. S. F.). De activiteit op het ge- 

bied der supersone aerodynamica in Zweden. 

Var. 41 

ErLeE (Ta. J. D.). Een apparaat voor het uitmeten 

van stroken van instrumen- 


F. 


Fontein (Prof. ir W.). Synehroontijd perikelen. 
No. 5 

ForTuimn (G. J.). Symposium: Hoog- of laagbouw in 
de utiliteitsbouw. II. De physiologische eisen. 

Var. 12/15 

FraAnx n.i. (Ir C.) en ir P. Rıcnarnus g.i. Een nieuwe 
methode voor het bepalen van deformaties 

van gebouwen wis . No. 46 
FREDERIK (Dr W. F.). Vermoeidheid en vermoeid- 
heidsmeting en haar toepassing in de practijk. 

Var. 65 


FREUDENTHAL (Prof. dr Hans) en dr R. A. J. 
BosscHARrT. De Decibell als fund teel be- 

grip 

(Prof. Dr Hans) en dr R. A. BOSSCHART. 
De Deecibell. Begripsvorming en dimensieleer. 

No. 17 

» (Prof. dr Hans). Wat kunnen rekenmachines 


doen? . 


FrrrzLin (Ir M. Het "Nederlandse baggerbedrijf 
van traditie naar wetenschap. Var. 62/63 


G. 


Gır BERS (Ir H.). Beschouwingen betr. het jaarrende- 
ment van moderne windkrachtinstallaties. 
No. 50 
» (Ir H.). Het tekort aan geinstalleerd ver- 
mogen der trieiteit 


electr voor 
in Groot-Brittannie en de  - in ons 
land... . No. 39 
» (kB) Kritieke 'avondpiekbelasting in het 
Westen en Zuiden des lands . . . . No. 
» (Ir H.). Verslag der inleidi h op 
de 184e ledenvergadering der Afd. voor Elec- 
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(Ir J. F. van). Het Nederlandsche Wegen- 
congres, 20 April 1951. De mechanisatie in de 


wegenbouw. . . No. 23 A. 


» FL. van). Het IX- de Internationale 
Wegencongres van de Permanente Internatio- 
nale Vereniging voor Wegencongressen te Lis- 
sabon, 24—29 September 1951 . . No. 49 


No. 50 / 


Girray (Ir J.). Over de realisering van een MMK 
voor een gegeven flux. 
Gorper (H. @.). Soil mechanies in relation to con- 
tracting . . Vdr. 45 
Govurp M. A. (G.). Materials handling . . Var. 71 
Gour (Ir M.). Symposium: Hoog- of laagbouw in de 
utiliteitsbouw. III. De bouwtechnische eisen 
en de consequenties RE dr. 12/15 
GrAAF (Ir J. E. DE). A general survey of the radiation 
of flames 43/44 
GREIDANUS (Dr J. H. ). Elementaire beschouwingen 
over &endimensionale stromingstoestanden 
van samendrukbare media . . . No. 28 
GreEveErs (Ir H. F. G. J.). De eerste Werkspoor-Lugt 
motor . . 
» 2). „Produetivity”-dag, 
1951. . 
GROENEWEGEN (Dr H. Y.). in bet 
verkeer . . . Var. 1/2 
GRrooTHoFF (Ir A.). De stanlvoorziening in de V.S. 
No. 43 
» (Ir A.). Een algemene oriöntering over tech- 
nisch-economische ontwikkelingsplannen van 
Brazilie. 
„ Onderhanden itbreiding van de staal- 
productie in de V.S . No. 12 
» I de laatste jaren voor de 

Staatsmijnen uitgevoerde betonwerken. 
No. 18 

H. 


Haas (Dr ir A. M.). Experimenteel betononderzoek 
No. 31 
» (DrirA.M.). Het internationaal congres voor 
voorgespannen beton te Gent. 
Verbetering: blz. A. 429, 2e kol., 3e regel v.o. 
en blz. A. 430, 2e kol., 5e regel v.o. staat: 
HarTMman, lees: HARTMANN .. . No. 40 
HALBERTSMA (Prof. Dr. Ing. N. A.). De twaalfde ver- 
gadering van de Commission Internationale 
de l’Eelairage te Stockholm . . No. 36 
„ (Prof. Dr. Ing. N. A.). Ter herdenking tDr h. ce. 
ANTON FREDERIK PuıLıps, 1874— 1951 No. 43 
HarınG (C. J.). Verslag der Technische Hogeschool- 
Harınsx (Dr ir J. A.). De instabiliteit van inwendig 
op druk belaste dunwandige cylinders No. 29 
 (Drir J. A.). De instabiliteit van inwendig op 
druk belaste ronde balgen . . . No. 29 
HARTMANN (Ir J. A. H.). Het voorgespannen-beton 
congres te Gent in Sept. 1951 . . No. 41 
» (Ir M. A.) De stalen bovenbouw van de 
nieuwe Rederijbrug te Rotterdam . . No. 2/ 
Harrtos F.C.S., M.A.C.S. (H. W.). Aankorstingen in 
verdampers (Symposium). II. Aankorstingen 
in waterverdampers . . . . . . Vdr. 48/52 
Hassert (Prof. ir R. van). „Techni Show” te Rotter- 
dam. 
Verbetering: zie verbeteringen in No. 32, biz. 
A. 8366 en zie No. 48, blz. A. 458 . . No. 28 
HeEıpe (Dr S. van DER). Ontwikkeling van de metho- 
den welke in Zuid-Limburg toegepast worden 
om koollagen te correleren. . . . . No. 7 
HEUKELOM (Dr ir G. W. van). De restauratie van de 
Martinitoren te Groningen . . . No. 11 
Hoen (Ir C.). Koelinstallaties en een bijzondere toe- 
passing daarvan 
Hormans (Ir J. J.). Bestrijding ve van ‚de vervuiling van 
de beken in Twenthe. I. De ontwikkeling van 
het afvalwatervraagstuk in het Reggegebied. 
II. A. De grondslagen van de „Centrale riool- 
waterzuiveringsinstallatie’”’ te Enschede. 
Var. 33/35 
Hosang (Ir S.). II. Het oplossen van transportpro- 
blemen. 1951 Bedrijfsme- 
ehanisatie) . 


E. 


. No. 33 A. 


Bt. 


Bt. 


No. 30 W. 
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81 


Hvısman (Ir L.) en dr J. Kemrerman. Bemaling van 


spanningsgrondwater 
Huızınca (Ir T. K.). Samenvatting van de jaarrap- 
porten van enige nationale secties van de „In- 
ternational Society of Soil Mechanies and 


Foundation Engineering” ..Ne 7A. 

I. 
Ingen Housz (J. F.). Nodulair gietijzer . . No. W. 
No. 22 W. 

Irerson (Prof. dr ir F. K. Ta. von) Krimp van 

naden . . . No, 26 W. 

N J. 
JANSEN (H. A.). De compoundmotor No. 39 W. 


Jımmınk (Ir H. J.). Ter REZELMAN 
1877—1951 . 
JONGBLOED (Prof. dr J. ). Versnellings- -invloeden bij 


het vliegen. . . No. 16 L. 


JonGH (Mr A. DE). Hogere bedrijfsbeambten P.B.O. 


No. 30 A. 


Joseruus Jırra (Ir J. P.). De ontwikkeling van 
stuw- en andere schuiven, in hoofdzaak t.a.v. 
de waterdichte aansluiting op het vaste ge- 
deelte van het bouwwerk. 
Verbetering: zie No. 40 B. 146 . 


K. 


Kaan (J. F.) en J. B. Westeroise. Een optische 
methode voor het volgen van mengprocessen. 


Ne. 26 


KAMERBEERK (Ir G. J.). Vacantieleergang 1951. V. 
Het probleem van het al of niet toelaten van 
loze beleggingen bij het opbouwen van inter- 
locale verbindingen in het Nederlandse Tele- 


foonnet. . . No. 46 E. 


(Dr K. J. ). 'Dieleetrische 'verliezen en elec- 
trische doorslag van keramische materialen. 
I. Electrische geleiding en doorslag van vaste 
isolatoren, in het bijzonder van’glas Var. 29/37 
KEMPERMAN (Dr J.) en ir L. Hvısman. Bemaling van 
spanningsgrondwater 
KerKHorr (Ir W. P.). Beschouwingen over inter- 
nationale berekeningsvoorschriften voor ge- 
laste ketels en drukvaten . Vdr. 47 
Keus (Ir H. J.). De waan van deze tijd . . Vdr. 54 
Kevzer (Ir J. H.). Aankorstingen in verdampers 
(Symp , v.A stingen in zoutver- 
dampers . 48/52 
Kmre (Dr W. F. =.). De huidige stand van onze 
kennis over chemische, geologische wijze van 
voorkomen en herkomst van het water in het 
carboon van Zuid-Limburg Pa 
(Ir H. C.). Effiecieney-dagen 1950. Bedrijfsver- 
gelijking als middel tot enge van de ar- 
beidsproducetiviteit . No. 9 


Kıaassen (F. M.). Ward-Leonard-personenliften in 
de Philips Bedrijfsschool te Eindhoven. II. 
Verzamelschakeling No. 50 W. 148 en II. 


Technische details van de Philipsliften No. 50 W. 


Krerck (Ir A. H. pe). De Werkspoor snellopende 
dieselmotoren type R.U.B.. . . Var. 66 

Kıorrer (Prof. dr ir J.). Ter herdenking +Prof. dr ir 
Jakop Kraus, 1861—1951 .. . 

Knare (Ir A.). Ter herdenking +Dırk Cnristiaan 
EnDERrT Jr 1879—1951 

Knorı (Ir W. H.) en prof. ir H. Kramers. De meng- 
snelheid van vloeistoffen in een met een pro- 
peller geroerd vat . . No. 

Koeı. (Ir J.). Enige opmerkingen « over ‚het ontwerp 
van een chemische fabriek. 


Verbetering: blz. Ch. 28, 2e kol., 3e regel v. o. 
staat: ir M. C. Kaurr, lees: ir M. L. Kaurr. 
No. 22 Ch. 


»  (1rJ.C.). Enige opmerkingen over het ontwerp 
van een chemische fabriek. (Naschrift op ar- 
tikel van ir M. pe Worr) 


Korrer (Prof. dr ir W. T.). Moeilijkheden en moge- 
lijkheden van de Nederlandse 
re, . 


. No. 24 L. 


No. B. 


. No. 37 B. 


« No. 13 Bt. 


No. 7M. 
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KönıssLöw (Ir J. von). Overdracht der proeffabrie- 
ken voor physische- en chemische technologie 
der Technische Hogeschool op 9 Februari 1951 
Ne. 7 
» (IrdJ.von). Verslag der Technische Hogeschool- 
dagen 1951... . 
(Ir J. von). Zestig jaren Philips . No. 19 
Koocn (Ir A. D. van DER). Bedrijfsorganisatie (Sym- 
posium). 1. De eisen die een ondernemer moet 
stellen aan zijn organisatie . Var. 25/27 
» (Dipl. Ing. A. D. van DER). Hoog- of laag- 
bouw in de utiliteitsbouw. (Symposium). I. De 
eisen door de economische aspecten van de 
onderneming . . 12/15 
Kooren (Prof. ir D. A. E ). 1. Beschouwingen over 
het transportprobleem in fahrrieken en werk- 
plaatsen. (Vacantieleergang 1951 Bedrijfsme- 
ehanisatie) . . No. 30 
Koormans (Ir H. P. ). Het uitputtingsgevaar van 
zwavel in het AUDIO en delfstoffen in het 
algemeen . Var. 56 
Kosten (Dr ir C. W.), 3. VAN DEN en P. A.DE 
LANGE. De Deeibell een eenheid of niet? 
No. 24 
(Dr ir L.). Vacantieleergang 1951. IV. Be- 
schrijving van een machine ‚voor kunstmatig 
verkeer op eleetronische basis , . . No. 44 
„ (DrirL.). 
teleeommunieatie-techniek Var. 3/6 
Kosrter (Ir J. P.). De tractiemotoren voor de nieuwe 
electrische locomotieven der N.V. Ne ng” 
sche Spoorwegen . . . No. 
Engeland . 33 
(De L.). „EC Militair "Hospitaal” 
H.U.) te Utrecht, op 27 Sept. 1950 (Inlei- 
dingen tot een bezoek aan het). I. De rol van 
het Centraal Hospitaa) in de Militair Genees- 
kundige Dienst (M.G.D.). . . . . No. 
Kramenrs (Prof. ir H.) en ir W. H. KnoLL. De meng- 
snelheid van vloeistoffen in een met een pro- 
peller geroerd vat. . R . No. 49 
Kramers (Prof. ir H.) en dr €. F. E. Sımons. Kort 
verslag van de „International Conference on 
Automatie Control” 
KrevEreEen (Dr D. W. van) en dr ir J. Vısman. De 
technologie van het mengen. II. Het techni- 
sche rendement van discontinu en continu 
werkende mengers . . No. 37 
Kavr (Prof. W. F. J. M.). De Nederlandse Ingenieur 
en de Taalzuivering . . Var. 10/11 
” (Prof. W. F. J. M.). Het werk van de Afdeling 
Gezondheidstechniek T.N.O. . . . . No. 12 
Kvirers (Ir Y. A.). Congres International des Mo- 
teurs a Combustion Interne te Parijs 7—91 
Mei 1951. No. 31 
No. . 
Kürrer (Ir W. F.) en Dr. ER JEAN STIEGER. Mo- 
derne mutatoren x No. 51 
Kuvnaars (Ir €. €. F.). De rayon- „garenfabriek van 
de A.K.U. te Ede ER No. 


L. 


LABoucHkreE (Dr Dipl. Ing. A.). Aankorstingen in 
verdampers (Symposium). III. De aankors- 
tingen in de verdamperlichamen in beetwortel- 
suikerfabrieken . . . Var. 

LAGERWwEY (Ir J. K.). Gedrukte kringen (in de zwak- 
stroomtechniek) . No. 13 

Lam (Jonn), Question and answers on the Marine 
Diesel Engine, door ir A. H. pE Krerck. 

No. 38 

LAMMEREN (Dr ir W. P. A.). Enkele problemen bij 
het ontwerpen en vervaardigen van me. 
schroeven. Var. 58 

» "se Internationale conferentie 
van No. 44 

LanGe (P. A. DE), dr ir C. W. Kosten en ir J. van 

ven Eısk. De Deeibell een eenheid of niet? 
No. 24 

LEnıGeR (Prof. dr ir H. A.). Enige opmerkingen over 

het ontwerp van een chemische fabriek. (Na- 
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schrift op het artikel van ir M. pe Worr). 


No. 29 Ch. 
LosryY DE Bruyn (Prof. dr €. A.), prof. dr ir J. P. 
MazuRE en ir D. van Zuiten. Building Re- 
search Congress Londen, 11—20 Sept. 1951. 
No. 46 A. 
No. 47 A. 
Loman (Ir J. C.). Charles T. Liernur, een vergeten 
naam R No. 51 A. 
LussanEt DE LA SABLONIERE (Ir H. DE). De restau- 
ratiewerken aan de Abdij en Kerk van Middel- 
burg . No. 12 A. 
M. 
MaASKANT (H. A.). Het te Rot- 
terdam . . No. 9 Bt. 
Marx (Ir A. J.). Technisch onderzoek van "hefschroef- 
vliegtuigen in ons land 
Maver (Dr ir A. W. J.). Documentatiedag 1 
No. 31 A. 
No. 35 A. 


 (DrirA.W. J.). Het Derde Wereld Petroleum 

Congres te 's-Gravenhage 28 Mei—6 Juni 1951. 

Op biz. A. 300, le kol., 11e regel v.o. staat: 

100 millioen, lees: 

No. 27 

(Dr ir A. W. J.). L’or noir des Pyrendes 

Masu RE (Prof. dr ir J. P.), prof. dr C. A. Logky DE 

Bruyn en ir D. van Zuiten. Building Re- 

search Congress Londen, 11—20 Sept. 1951. 

No. 46 

No. 47 

MEEı (D. A. van) en ir J. C. Brınk. Bewerking van: 

Interpretatie en correlatie van meetresultaten, 

door prof. DoxnaLp F. OTHMER No. 18 

MEENE (Ir J. W. H. van DE). Indrukken betreffende 

het inrichten van autobusparken . Ydr. 1/2 

MEIJERS (Ir A. A.) en Dipl. Ing. R. Vrıssurc. Lijst 

van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Neder- 

land, waarop 5000 of meer inwoner-aequiva- 
lenten zijn aangesloten. No, 

Mens SmEDINnG (Mr G. L. J.). Verslag van het 

Symposium over door oetrooien te beschermen 

gebieden, 30 Maart 1951 te Delft . No. 15 

MeEnts (Ir M. van). Verslag der Technische Hoge- 

schooldagen 

MINKHORST-v.i. (Ir J. H. K.). De niet- lineairiteit in 

belasting en vervorming en de doorsnedever- 

anderingen in statisch onbepaalde construc- 

ties . DER No. 42 

Murrer (Ir F. „De ruquius” 

» Vacantieleergang 1951 Bedrijfs- 

mechanisatie. III. Mechanisatie vande pro- 

Munpr (Ir Tn.). Een nieuwe spoorstaufoplegging en 

de ontwikkeling daarvan . . No. 20 


N. 


Nıcorzs (W. E. W.). Some aspects of fuel injeetion 
research in England. . . . Var 

Noßeı (Ir J. C. LE). De exacte methode-Cross in ver- 

gelijking met gebruikelijke theoretische reken- 

wijzen . 

LE). Exacte vereffening van.de knoop- 
puntsverdraaiingen bij de methode-Üross. 

No. 8 

Noz (F. J.). Bijdrage tot de berekening van de 

relaxatie-grootheden van Cross, voor rechte 
staven met veranderlijk traagheidsmoment. 

No. 14 


O. 


OBERMAN (Prof. dr ir R. M. M.). Vacantieleergang 
1951. III. Toepassing van electronische hulp- 
middelen in automatische systemen . No. 44 

Oorp (Ir W. J. van DER). Waterbouwkunde in China. 

Var. 64 

Or TEN NooRT e.i. (Jhr ir L. H.). De tanks met voor- 
gespannen wapening voor de rioolwaterzuive- 
ringsinrichting te Beverwijk . No. 36 
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Blz. 


Os (G. J.) en J. Voskuvır. The Electro-acoustic 

Examination of Paving Bricks .. . 0.270. 3 
OTHMER (Prof. DonaLp F.). Interpretatie en corre- 

latie van meetresultaten; bewerkt door ir J. 

C. Brınk en D. A. van Mer. . No. 78 Ch. 17 

PaceskA (Prof. ir E. S.). De pompbeproevingsinstal- 

latie aan de T. H. te Bandoeng . No. ITW. 25 
Pıcarn (FERNAND). La conception et V’etude d’un 

vehicule automobile. Var. 40 659 
PısEaup (Ir F. D.). Beschouwing betreffende het 

jaarrendement van moderne windkrachtinstal- 

laties. . No. 47 W. 137 

Verbetering: zie No. 50 W. 156 
PRITZELWITZ VAN DER Horst (Prof. ir E. €. von). 

Aankorstingen in 

I. Inleiding Var. 48/52 777 
Purres (P. C. W.). Het benutten ı van de remenergie 

bij hydraulisch aangedreven centrifuges. 

No. 43 Ch. 59 
QuArTEL (Ir H. J. M. W. pe). De Europese gemeen- 
schap voor kolen en staal . NEE 
R. 
RıcHARDUus g.i. (Ir P.) en ir €. Franx n.i. Een nieuwe 
methode voor het er van deformaties 
» van gebouwen No. 46 B. 167 
Rısssen (Dr ir H. van). Techniek en € ultaur Var. 17 259 
Rıer (Ir F. G. van). Vacantieleergang 1951 Bedrijfs- 
mechanisatie. V. Ervaring bij het in bedrijf 
stellen van een gemechaniseerde gieterij. 
Ne. 38 W. 111 
RıETEMmMA (drs K.). Overzicht van filtratietheorieen. 
No. 4 Ch. 1 
Rıyssen (Ir D. C. van) en prof. ir E. F. Boon. Bere- 
keningen van flensverbindingen. 

Verbeteringen: zie blz. Ch. 36 . No. 22 Ch. 29 
Rınıa (Ir H.). Televisie . . Var. 735 
RopENnBurG (Ir N.). Vacantieleergang 1951. v II. Een 

telefoonsysteem met snelle draaikiezers No. 50 E. 8 
(Ir €. J.). Ze Symposium construetie- 

materialen voor de chemische industrie. Ebo- 

niet als bekleedmateriaal . . Var. 38/39 615 
Roos (Ir J. H.). Vacantieleergang 1951 Bedrijfs- 

mechanisatie. IV. Mechanisatie van de pro- 

duetie . No. 36 W. 104 

» (DrsJ.L. DE). Nieuw ope nbaar gemaakte ge- 
gevens over de uraniumzuilen in de U.S.A. 
No. 16 ©. 17 
Ss. 
SANGSTER (Ir H.). Bij de aauvang van 1951 No. TA. 1 
» (Ir H.). De conferentie van vertegenwoordi- 

gers der ingenieursinstituten van West-Europa 

en de V. S. van Noord-Amerika van 17 tot 21 

Sept. 1951 te 's-Gravenhage . No. 41 A. 485 

Mir H.) De van Z.K.H. Prins 

Bernhard r No. 48 A. 508 

»„ (IrH.) Ir FE. J. ves Augustus 
honderd jaar . . s 3I A. 345 
(Ir H.). Verslag der Technise ‚he Hoge 

dagen 1951. ER: 
SAnTEN (Dr J. H. van). Dieleetrische verliezen en 

elecetrische doorslag van keramische materia- 

len. II. Dieleetrische verliezen van keramische 

materialen . . > Vär. 29/31 496 
ScHauu (Ir F.). Spoorwegwerken te Leiden. 

Var. 69/70 1147 
SCHELLING (Ir H. G. J.). Spoorwegwerken te Leiden. 

Var. 69/70 1169 
SCHIEFERDECKER (Ir A. A. G.). Bij de aanvang van 

het Derde Wereld Petroleum Congres. No. 2/ A. 245 
SCHIPHOUWER (Ir M. G. W.). Volkshuisvesting en 

Stedebouw in Zweden . No. 5T A. 543 

No. 52 A. 8551 
Scaut (Ir J. W.). Kogel- en in 
werktuigen . . 299 


Het internationale 


SELDENRATH (Prof. 
congres over gebergtedruk en ondersteunings- 
middelen in kolenpijlers en de huidige stand 


ir R.). 


van onze kennis van de gebergtedruk No. 35 
Snerwoop (P. W.). Cathodie Proteetion of Refinery 
Equipment . . .. No. 45 

Sıx (Jhr ir W.). Vacantieleergang 1951. II. Een ge- 
heel eleetronische automatische telefooncen- 
No. 42 
SLoTBoon (Ir J.G. ). Enige prine ipie le beschouwingen 
over de voortstuwing van vliegtuigen. No. 42 

 (IrJ.G.). Straalvliegtuigen en daarmee samen- 
hangende problemen . Var. 42 

Smır (Ir R.). De gezinswas. 1. De gezinswas en de 
wastechniek. . . No. 25 
SNETLAGE (Ir H. C.). Ter herdenking +LEonARD 
BosscHart 1888—1951 . . . . . . No. 26 
SPANJAERDT SPECKMAN (L. J.). Schuilplaatsen van 
de burgerbevolking . . Var. 55 
(G.). Statistiek als hulpmiddel bi vliegtuig- 
onderhoud . . . Var. 316 
STEKELENBURG (Dr L. H. =“. v AN) enir VAN Zu 
LEN. Desinfectie van lucht . No. 14 
STELLING (Ir P.) en ir J. van DER VEEN. Verdieping 
van twee dorpels van de Oostersluis in het Van 
Starkenborghkanaal te Groningen . No. 32 
SrEuR (Ir A. van DER). Het herstel van het interieur 
van het Gothische stadhuis van Middelburg. 


Sprr 


No. 13: 


 (H. W. van Der). Bedrijfsorganisatie (Sym- 
posium). III. De organisatie van documen- 
tatie en administratie ten behoeve van de on- 
derhoudsdienst in bedrijven . Var. 25/27 

„ (1rJ.A.G.van De Amercentrale als uti- 
liteitsgebouw . War. 28 

» DER). "Conserveren van 
voedingsmiddelen. III. Techniek der voedsel- 
conservering Vär. 21/23 

Srevers (Dr J. M.). Die leetrische verliezen en elec- 
trische doorslag van keramische materialen. 

III. Dieleetrische verliezen in glas Var. 29/31 
STIEGER (Dr. Ing. JEAN) en ir W. F. Kürrer. Mo- 
derne mutatoren No. 51 
StorreL (Ir S. H.). Werkplaatstechniek. Rapport 
nopens de reis van de commissie tot bestu- 
dering van de werkplaatstechniek in de Ameri- 
kaanse metaalverwerkende industrie. No. 
Sussorin (Ir S.). Enkele over Russische 
Spoorwegen . =, No. 12 
SweEys (Ir A. H.). E. N.c ER 1926 No. 41 


TEuTEM (Ir F. van). Simplification . . No. 11 
THERON MurDer (Ir J. C.). Koeltorens . No. 10 
Tuom&se (C.). Ter herdenking tJhr €. J. A. Reigers- 
MAN. . No. 
THUNNISSEN (Ir w. ). Ervaring. op het gebied der 
betontechniek in Amerika. Arbeidsvoorwaar- 
den en Organisatie . P No. 5 
TINBERGEN (Prof. dr J.). De soc peiale be te ke nis van de 
techniek. 
Verbetering: lees prof. dr voor drir . 
ToNneEMan (F. H.). De drukbalans als hulpmiddel bij 
het ijken van precisie dynamometers. No. 6 


VALKEN (Ir K. F.). Een grafische methode ter bepa- 
ling van verhanglijnen bij ee” stro- 

men in open waterlopen . or . No. 23 

VEEN (Ir J. van DER) en ir P. STELLING. Verdieping 
van twee dorpels van de Oostersluis in het Van 
Starkenborghkanaal te Groningen. . No. 32 
VERHOEVEN (Ir A. G.). Bevordering der Landaan- 
winning in en inpoldering van een gedeelte 

van het Zuider-Sloe. . . . Var. 36 

VER LoREN van Tuemaar (Ir R.). "Benutting van 
windkracht . No. 
VERMEULEN (Ir R.). De Deeibel No. 
VERSCHooR M.Se. (H.). Verslag van de „General 
diseussion on heat transfer” gehouden te 
Londen op 11, 12 en 13 September 1951. 
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Blz. 
VERSTEGEN (Ir J. H.). Moderne spoorwegbeveiliging 
in verband met eerste N.X.-beveiliging in Ne- 


derland. . Vär. 60 983 
Vısman (Dr ir J.). Factortoetsing bij technisch- weten- 
schappelijk onderzoek . . . . . . VYdr. 3/6 65 


(Dr ir J.). en dr D. W. van KreveLen. De 
technologie van het mengen. II. Het tech- 
nisch rendement van discontinu en continu 
werkende mengers . 37 Ch, 
Visser (A.). De drukbalans als hulpmiddel bij het 
ijken van precisie dynamometers . -. No. 6 0. 1 
(Dr ir B.). Statistisch onderzoek van de regen- 
val met het oog op polderbemaling. 3/6 
(Ir P.). Verslag van de van de 
tunnel . R . No. 33 874 
VrLuGter (Dr ir J. 6. en prof. dei ir -H. WATER- 
MAN. 2e Symposium constructiematerialen 
voor de chemische industrie. Inleiding. 
Var. 38/39 603 
Vosers (Ir F. C. M.). Over de opleidirig van vaklieden 
in Nederland . . N0. 14 A. 
VoLBEDA (Irs A.en B.). De stuwdammen | in de Dor- 
dogne N0. 30 B. 9 
Voocp (Ir J. G. DE). "Det hnische aspecten van de 
gasindustrie in Nederland . . No. 43 Ch. 62 
Vos (Ir H.). Het vraagstuk van de voorzieningen voor 
ouden van dagen, gezien in het licht van de 
technisch-economische ontwikkeling. Var. 67 1115 
Vos (Ir L.). Bouw van thermische centralen. No, 4/ B. 147 
Vosktit (J.) en G. J. DE Os. The! Electro-acoustie 
Examination of Paving Brick .. . N0. 27 0. 25 
VREEDE (Ir F. A.). Berekening van de membraan- 
spanningen in doorgaande verstijfde eylin- 
drische schalen van willekeurige vorm. No. 28 B. 89 
VREEDENBURGH (Prof. ir C. G. J.). Ervaring, intuitie 
en vernuft in de mechanica en de techniek 
(Dies-rede). 
Verbetering: biz. le kol., 32e regel, 
staat: 115 %, lees: 11, 
VRIJBURG (Dipl. Ing. R.). g rioolwaterzuiverings- 
installaties te Gossau en Pfäfikon (Zwitser- 
(Dipl. Ing. R. ). Proeven met de zuivering van 
afvalwater met behulp van het Zigerli-procede. 
No. 43 G. 1083 
„ (Dipl. Ing. R.) en ir A. A. MEıseErs. Lijst van 
rioolwaterzuive ringsinstallaties in Nederland, 
waarop 5000 of meer inwoner- a 
zijn aangesloten . .... N0. 47G. 111 


W. 


WAEGENINGH (L. van). Inleidingen tot een bezoek , 
aan het „Centraal Militair Hospitaal” (C.M. 
H.U.) te Utrecht, op 27 Sept. 1950. III. De 
sterilisatie-inrichting van het Centraal Mili- 

tair Hospitaal te Utrecht. . . . . . No. 9G. 20 
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WAGENINGEN (Ir G. C. van). De laatste inziehten 
over luchthavenplannen . . . . . . Var. 16 225 
WALKATE (Ir H. J.). Opslag, transport en distributie 
van de vloeibare gassen propaan en butaan. 
Var. 8/9 115 
WALL (Ir J. F. R. van DE). De zuidelijke inpolde- 
ringen in het IJsselmeer. . . . 32 521 
WARNAARS (Ir F. H.). Verslag der Technische Hoge- 
schooldagen 1951 . . . 
WATERMAN (Prof. drir H. J.) en dr ird. G. VLUGTER. 
2e Symposium constructiematerialen voor le 
chemische industrie. Inleiding . . Var. 38/39 603 
WEGENER SLEESWIJK (A.). Excentriekpompen No.T WW. 1 
N06,3 W. ı 
WESTERDUK (J. B.) en J. F. Kaan. Een optische i 
methode voor het volgen van mengprocessen. 
No. 260. 33 
WIEBES (Ir A.). De vernieuwing van het buitenhoofd 
der grote schutsluis te Veere . . Var. 68 1129 
Wiechers (Ir S. G.). Aankorstingen in verdampers 
(Symposium). IV. Aankorstingen in verdam- 
pers in de melkindustrie Var. 48/52 807 
WIERSMA (Ir A. G.). Zeeoeverzorgen van de polder 
Walcheren en eiviel-technische werken van de 
herverkaveling van Walcheren . . . Vdr. 37 605 
(Ir T. G.). Enkele beschouwingen over een 
personenoproepinstallatie, werkende met ver- 
schillende toonhoogten . Fe . No. 24 A. 275 
WiısnstRA (Ir G.). beton 
leidingen voor water. . . « No. 27 Bt. 4 
No. 31 Bt. 57 
WissenrAet (P. W.). De voorziening van Nederland 
met bad- en zweminrichtingen . .N0.19G. 347 
Worr (Ir M. pe). Enige opmerkingen over het ont- 
werp van een chemische fabriek. Met naschrift 
door ir J. C. KoeıL en door prof. ir H. A. 
LENIGER. 
Verbetering: blz. Ch. 33, 1e kol., 26e regel v.b. 
staat: ontoegankelijkheid; lees: NENNE. 
. . N0.29 Ch. 31 


2. 


Zeripers (Dipl. Ing. H. G.). Corrosie . . No. 45 W. 125 
ZuiteEn (Ir D. van) en dr L. H. M. van STEKELEN- 

BURG. Desinfectie van lucht . . N0.14G. 3 
(Ir D. van). Internationale samenkomst van 

gezondheidsingenieurs te Den Haag . No. 8A. ww 
(Ir D. van), prof. dr €. A. Loseky pE Bruyn 
en prof, dr ir J. P. Mazure. Building Research 

Congress London, 11—20 Sept. 1951. No. 46 A. 477 

No. 47 A. 489 
ZUURDEEG (Ir J.). Puntdeuren van bijzondere con- 
structie, toegepast bij de schutsluizen van het 

Friese kanalenplan .. . 81 
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ZAKENREGISTER 


Het Zakenregister is onderverdeeld in: Algemeen gedeelte. — Beton. -— Bouw- en Waterbouw- 

kunde. — Chemische Techniek. — Electrotechniek. — Gezondheidstechniek. — Krijgskundige 

Techniek. — Luchtvaarttechniek. —- Mijnbouw- en Petroleumtechniek — Technisch Weten- 

schappelijk Onderzoek. — Technische Economie. — Verkeer en Verkeerstechniek. — 
Werktuig- en Scheepsbouw. 


A. Algemeen Gedeelte. 


Het Algemeen Gedeelte is onderverdeeld in: Algemene Onderwerpen. — Boekennieuws. — Bijzondere en Bui- 

tenlandse onderscheidingen. — Conferenties en Congressen. — Cursussen. — Herdenking. — Jaarbeurzen 

en Tentoonstellingen. — Jubilea. Koninklijke onderscheidingen. — Koninklijk Instituut van Ingenieurs. — 

Normalisatie. — Onderwijs. — Openbaar Bestuur. Prijsvragen. — Vereniging van Delftse Ingenieurs. — 
Verenigingen. 


Blz. 
Algemene onderwerpen. Conrad’s medaille aan ir J. P. Joseruus Jırra (De 
uitreiking van de gouden) . 
Aanvang van 1951 (Bij de), door ir H. SAnGSTER. c.O.P. (Stichtigg p Opvoering Produc- 
No. TA. tiviteit) . 

Abdij en Kerk van Middelburg (De restauratiewerken ‚ Corrosie-onderzoek van de Amer rican Society for 
aan de), door ir H. DE LuSSANET DE LA Sa- Testing Materials (A.S.T.M.) (Het a 
BLONIERE . . . . voor). . . 

American Bureau of Shipping . „Cruquius’ (De), door ir MULLER 

Amerikaanse alumni (Plannen tot het oprichten van Deeibell (De), door ir R. VERMEULEN . 
een Ned, Ver. van) . Deecibell als fündamenteel begrip (De), door dr R. A. 

Architeet in Engeland blijkens de enquete der R.I. J. BosscHAarr en w- dr Hans FREUDEN- 
B.A. (De toekomst van de particuliere). 

No. 2A. 5 Deecibell. Begripsv orming. en dimensieleer (De), door 

Atoomenergie en zijn gevolgen. Ingezonden door dr R. A. J. Bosscharrt en prof. Dr H. Frev- 

OK, gen.-maj. der Genie, met naschrift DENTHAL. . NE ° 
door maj. S. H. Hoocterr . . . . . No. 28 A. 32 Deeibell een eenheid of niet? (De ), door dr ir €. 
No. 3l A. 355 Kosten, ir J. van DEN Eu en P. 

Automatie Control” (Kort verslag van de „Inter- LAanGeE. . 

national Conference on), door prof. ir H. Kra- Delftse Hogese hooldagen 1952 } 
MERS en dr C. F. E. Sımons . . . . N0,45 A. 

Avondpiekbelasting in het Westen en Zuiden des Documentatie (Samenwerking ook bij de). Oproep 
lands (Kritieke), door ir H. Giessgers. No. 40 A. 4: aan partieulieren en REN die technische 

Baggermolens (Hollandse Oude), door G. DoorMman. literatuur excerperen . “iu EA 
Verbetering: in literatuurlijst op blz. A. 417 Documentatiedag 1951, door dr. ir Fr‘ W. J. Maver. 
staat: [16], lees: [17]; voorts zie aanvulling op No. 34 
bis. A. 488... No. 35 

Bedrijfstelling, gehouden 16 "Det. 1950 (2e) . No. 16 A. Don-Wolga kanaal .. 

Besparing bij het verbruik van brandstoffen (Rap- Eclairage te Stockholm (De 12€ vergadering van de 
port van de adviescommissie inzake). No. 47 A. £ Commission Internationale de 1’), door prof. 

Beurzen voor studie in de Unie van Z.-Afrika t.b.v. Dr. Ing. N. A. HatLsertsmA . . . No. 36 
Nederlandse studenten (10). . . . . No. /4 A. 17 Efficieney-dagen 1950. Bedrijfsvergelijking als mid- 

Bouwcentrum te Rotterdam (Het). . . . . No. TA. del tot verhoging van de arbeidsproduetivi- 

Bouwvakarbeiders (Vergadering te Geneve 12— 24 teit, doorirH.C. Kna . .'.... Ne 9A. 
Febr. 1951, ter bespreking van het welzijn No. 10 
der) . Eleetriciteitsvoorziening in Groot-Brittannie en de 

Brandweerdeskundigen (Europese rondreis van). piekbelasting in ons land (Het tekort aan 

No. 27 A. geifstalleerd vermogen der door 

Brazili& (Een algemene orientering over technisch- ir H. . . 
economische ontwikkelingsplannen door Eleetro-mechanisch „dier’ (Een) . 
ir A. GROOTHOFF . . Electrotechnisch gebied der Congressen in India 

Brooklyn-Battery tunnel te New York (Hinderlijke (Verslagen van de Sectional Meeting op) 
drup in de) N x No. 45 A. No. 29 

Building Research Congress London, 11-20 Se pt. Emaille-industrie (Produetiviteitsgroep uit de) No. 22 
1951, door prof. dr C. A. Losky DE Bruyn, Ere-promotie van Z.K.H. Prins Bernhard (De), 
prof. dr ir J. P. Mazure en ir D. van ZuILEn. door ir H. SAnGsSTER . . . . . No. 48 

No. 46 A. Ervaring, intuitie en vernuft in de mechanica en de 

CuArLeEs T. LiERNUR, een vergeten naam, door ir techniek (Dies-rede), door prof. ir €. G. J. 
J. C. Loman . . A VREEDENBURGH. 

Chemische bedrijven (Constructiemethoden en veilig- Verbetering: blz. A. 63, le kol., 82e regel, 
voor electrische installaties staat: 1%, %, lees: 1%, No. 6 
in) E.T.H. te Zürich (Cijfers der) . . 

Combinatie van de eigenschappen \ van een helicopter Export-order voor de Ned. machine- industrie (Fra- 
en een normaal vliegtuig (De) . . . No. A. 

Congres International de l’Organisation Scientifique Gaszinkers door de Weste rschelde. 
(C.1.0.S.) te Brussel, 5 t/m 11 Juli 1051 (Het Gezinsverbruik (Het prijs-indexeijfer van het) No, 15 A. 
9e), door ir P. H. BosBoom . . . . No. 39 A. 42 Groothandelsprijzen (Indexeijfers van). . . No. I5 A. 

Congressen en conferenties in India in Januari 1951, Heat transfer” gehouden te Londen op 11, 12 en 13 
door prof. ir S. H. A. BEGEMANN en prof. dr ir Sept. 1951 (Verslag van de „General dis- 

J. van BLOMMESTEIN . . . . . . No. 22 A. 5 cussion on), door H. VERSCHoorR M.Se. No. 45 A. 
No. 25 A. Herstelbank (Uit het jaarverslag 1950 van de) No. 73 A. 


\ 
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Hogere bedrijfsbeambten en P.B.O., door mr A. DE 
JoNGH . . 
Hoogewerff-fonds (Toelage uit het) . . No. 15 
Hydraulies (Vol. IV (18—19 Oct. 1950) der Pro- 
ceedings van The National a on 
Industrial) . 
„Industrie en hoger "onderwijs” (Een Engelse stem 
over) 
In- en uitvoereijfers (Nederlandse) . No. 27 
Ingenieursopleiding in de V.S. (De) . . . No. 39 
International Conference of Naval Architeets and 
Marine Engineers, 19:1, door ir J. C. ARKEN- 
BOUT SCHOKKER. . . 
Internationale erkenning van het Diploma van The 


Institution of The Rubber sid in Eng- 
No, 44 ! 


land . 
Intern bedrijfstransport ı naar de v. S. (Studiereis) 


Jaarverslag van het Delftsch 
het) . . . No. 41 
Katalytische kraakinstallatie "der te Pernis 
op 9 Nov. 1951 (Uit de rede van de Minister 
van Economische Zaken t.g.v. de in bedrijf- 
stelling van de). 
K.L.M. (Bezoek aan de Technische Dienst van 'de) 
No. 29 
Koelinstallaties en een bijzondere toepassing daar- 
van, docr ir C. HoEn. . 
Kolen- en in "Nederland. 
No. 47 
Kwaliteitsbeheersing in een WRITER (Pro- 
blemen rondom de) . . No. 
Laadbuizen. Ook een toekomst voor "de kleinere ka- 
nalen? Ingezonden door ir H. I. RoMELIN, 


Lichtomvormers van röntgenbeelden 

Lichtsnelheid opnieuw bepaald (De) . 

Lioyd’s Register. Scheepsruimte ultimo 1950. 

Lloyd’s Register 2e kwartaal 1951 . 

Lioyd’s Register 

Machine die leert (Een) . 

Mechanische produetie methoden (Internationaal col- 
lege voor het wetenschappelijk onderzoek van 


Me taalindustrie (Voorlie htingsbladen voor de) 


No. 32 A. 


Metallurgie in de V. S. en Cuba ten invloed 

Methods Time Measurement in Nederland (Intro- 

ductie van) . . No. 50 

Moteurs & Combustion Interne, gehouden te Parijs 

7—19 Mei 1951 (Congres ns door 

No. 32 

Mieroscoop (De „flying-spot”) . . 
Microscopie (De televisie als hulpmiddel bij de) 


No. 31 A. 


Nationaal inkomen (Cijfers omtrent het) . . No. 74 
Niet-geleidend magnetisch materiaal (Een) . No. 37 
Nieuwe uitgave van The Institution of Electricas 

Engineers. R No, 28 
Normalisatie van de Beneden- Dinkel )De) . 
Octrooien te beschermen gebieden, 30 Maart 1951 te 

Delft (Verslag van het Symposium over door), 


door mr G. L. J. Mens Fıers SmEDING No. 15 / 


Onderschatting van de waarde van de ingenieur in 
Amerika en Engeland . ua 
Opleiding van vaklieden in Nederland mr. de), 
door ir F. C.M. Voceıs . . No. 1/4 

Or noir des Pyrene£es (L’), door dr ir W. J. MAYER. 
Papier- en cartonvraagstukken (Rapport van de Ad- 
viescommissie voor) . . 

No. 50 

Personenoproepinstallatie, werkende met verschil- 
lende toonhoogten (Enkele beschouwingen 

over een), door ir T. G. WıersmA . . No. 24 
Plaatsing van jonge ingenieurs en M.T.S.-ers in de 
Amerikaanse industrie (Tijdelijke) . No. 29 
PorLAax (Prof. dr FrEp.). Om het behoud van ons be- 
staan, door ir dr A. KoREVAAR . No. 41 
Proceedings der besprekingen over warmte-overbren- 
ging 11—13 Sept. 1951 te Londen en in Nov. 

te Atlantic City, New Jersey, U.S.A. . No. 47 
Producetie-Indexeijfers van de Industrie . . No. 38 


. No. 30 A. 


. No. 42 A. 


No. 47 A. 


A. . 


No. 14 


. No. IT A. 


Blz. 


„Produetivity”-dag, 22 Febr. 1951, door ir H. F.G.J. 
GREVERS. . « No. 71 
Proeffabrieken voor physische- en chemische tech- 
nologie der Technische Hogeschool op 9 Febr. 
1951 VORN der), door ir J. von Könıss- 
Löw... 
Proefvaart van het m.s. Ootmarsum No. 12 
Radioisotopen ten dienste van ingenieurswerken. 


A. 
A 


No. 10 A 


Rapport van het 3e congres voor de geologie van 
steenkoolhoudende lagen, gehouden 25—80 
Juni 1951 te Heerlen (Inschrijving op . 
. 46 
Ratiobouw (Reorganisatie van) . r N 28 
Reaumur en König, ingezonden door mr G. L. J. 
MEns FIERS SMEDING . . . No. 8 
„Rijndam”, het 22e schip van de na- 1-oorlogse vloot 
der H.A.L. (De) F . No. 29 
Rode Kruis (De tijdschriftendienst van het). No. 29 
Rubberstichting te Delft op 29 Oct. 1951 (Opening 
van het nieuwe gebouw der) . . . . No. 45 
Rubberstichting, Delft. Recente vorderingen op het 
gebied van Latextoepassingen. . . . No. 
Rubber, te Parijs (Verslag over het symposium over 
versterking en slijtage van), door drs P. Bra- 
BER . . A 
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen 
(Ned.). Uit het verslag over 1950 . . No. 20 
Simplification, door ir F. van TEUTEMm . . No. 7/ 
Sleeptankdirecteuren (6e Internationale conferentie 
van), door dr ir W. P. A. van LAMMEREN. 
No. 44 
Sociale afdeling bij de Dienst Uitvoering van Werken 
(D.U.W.). (Een) . . No. 34 
Soil Mechanies and Foundation Engineering” (Sa- 
menvatting van de jaarrapporten van enige 
nationale secties van de „International Society 
of), door ir T. K. Huizınca . . . . No. 7 
Staalharderij van de N.V. IJzergieterij en Machine- 
fabriek Js. Zimmer & Zonen te Amsterdam. 
No. 8 
Staalproduetie in de V. S. (Onderhanden uitbreiding 


van de), door ir A. GROOTHOFF . . . No. I2 A 


Staalvoorziening in de V.S. (De), door ir A. GRoOT- 
HOFF . No. 43 
Stadhuis van Middelburg (Uitwendige restauratie van 
het), door M. J. J. van BEvEREN . . No. 13 
Stadhuis van Middelburg (Het herstel van het in- 
terieur van het III NER door ir A. VAN DER 
STEUR .. . 
Stadsverkeersmiddel® (Een voor Amerika nieuw. 
No. 51 

Statistici naar de V.S. (Studiegroep W.-Europese). 
No. 28 


Steenkoolproduetie en import. . . 
Straalvliegtuig bestaat 10 jaar (Het) . 
Studentenhuis te Delft (Opening) . 
Studiebeurzen en reistoelagen voor Nederlandse stu- 
denten (Amerikaanse) . . . . . . . No. 37 
Studiereis van twee effieieney-experts naar de V.S. 
No. 6 
Studiereis van vertegenwoordigers der Nederlandse 
electrotechnische industrie naar de V.S. 
No. 40 
Synehroontijd perikelen, door prof. ir W. Fontein. 
No. 5 
„Tapline”, de grootste pijpleiding ter wereld (De). 


> > 


A. 


A. 
A. 


A. 


2A. 


A. 
A. 


A. 


A. 


A. 


A. 


D 


No. 31 A 


Techniek (De sociale betekenis van de), door prof. dr 
J. TINBERGEN. 
Verbetering: lees: prof. dr voor drir . No, 4 
Technisch Doeumenten Centrum (Beäindiging van de 
werkzaamheden van de Stichting) . . No. 44 
Technische Hogeschooldagen 1951 (De) . . No. 5 
Technische hulp (Aanvulling van het in 1950 ge- 
vormde fonds voor) . 
„Techni Show” te Rotterdam, door ‚prof. ir R. van 
HASSELT. 
Verbetering: blz. A. 320, zie verbeteringen in 
no. 32, blz. A. 866 en zie no. 48, blz. A. 458. 
No. 28 
Tekort aan ingenieurs in de V.S . No. 20 
„Tennessee Valley Authority’ plan voor de wereld. 
Ingezonden door ir L. J. POLDERMAN. No. 37 


A 
A. 
A. 
A 


A. 
A. 


A. 
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„Tennessee Valley Authority” plan voor de wereld. 
Ingezonden door ir P. J. DE GruYTer Jr, met 
naschrift der Redactie 

Tewaterlating motortankschip „Doha” No. 47 

Tin-Research Institute te Londen (Opening van de 
nieuwe laboratoria van het) . . No. 29 

Toelage uit het Van ’t Hoff-fonds . » No. 14 

Tomße (Ir F. J. DES) 9 Augustus 1951 honderd jaar, 
door ir H. SAnGSTER . 

Torengarage in het inwendige ten dienste van de 
huurders (,„Cafritz’” gebouw te Washington 
met). 

Tovertolletje (Het). Ingezonden door G. van 
met re door prof. ir D. Drespen en 
C. F. A. van KampEN . ö . No. 42 

Tyne-Tunnel (Verslag van de opening vanı de), door 

„Uniline” transportsysteem (Het) . 

Uit het buitenland: 

No. 2 A. 16 
No. 3 A. 26 Verbetering: onder Grote 
in aanbouw zijnde schepen staat: 28 km, lees: 28 kn. 
No. 4A. 88 No. 5A. 55 No. 
No. 7A. 882 No, 8 A. 94 No. 
No. 13 A. 168 No. 174 A. 180 No. 
No. 17 A. 200 No. 18 A. 219 No. 
No. 20 A. 240 Verbetering: In het 
bericht staat: km, lees: kn. 
No. 22 A. 258 
No. 25 A. 205 
No. 28 A. 322 
858 
A. 391 
417 
466 
499 
. 588 

Uitkragende constructie voor het hoofdkantoor van 
de Sociale Zorg van Denver . . No. 48 

Vacantiespreiding een landsbelang 7 

V.D.I.-vergadering: 75 jaar Otto-Motor 17—19 Oct. 
1951, Keulen, door prof. ir J. J. BRoEZE. 


No. 33 A. 


« No. 31 A. 


>> 


No. 46 A 


Veiligheidsfilm . No. 14 
Vernietiging van gilde- regelen, voor zover die in 


strijd zijn met de burgerlijke vrijheden. No. 6 A 


Vestiging van de Cineinnati Milling Mach. Comp. te 
N 


Vlaardingen. . 0. 49 A. 


Vliegtuigontwikkeling het de jaarverslag (1950) 

van het Ned. Instituut voor) . . No. 30 

Volkshuisvesting en Stedebouw in Zweden, door ir 

G. W. ScHIPHOUWER. . 

No. 52 

Voorgespannen beton te Gent (Het internationaal 
congres voor), door dr ir A. M. Haas. 

Verbetering: Op blz. A. 429, 2e kol., 3e regel 

v.o. en blz. A. 430, 2e kol., 5e regel v.o. staat: 

HARTMAN, lees: HARTMANN . . No. 40 

Wegenaanleg in de V.S. (Europese studiegroep op 
N 


No. 51 


het gebied van) . 0. 21 4 


Wegencongres van de Permanente Internationale 
Vereniging voor Wegencongressen te Lissabon, 
24—29 September 1951 (Het IXde Interna- 


tionale), door ir J. F.L. van Gus . . No. 49 A. 


Wegen-Congres” 14 Dec. 1950. De veiligheid van het 
wegverkeer (‚Het Nederlandsche), door A. G. 


M. Boost . . No. 9/ 


Wegencongres, 20 April 1951 (Het Nederlandse he). 
De mechanisatie in de En door ir 

J. F.L. van Gus . . No. 23 
Werkplaatstechniek. Rapport nopens de reis van de 
commissie tot bestudering van de werkplaats- 
techniek in de Amerikaanse metaalverwerken- 

de industrie, door ir S. H. Srorret. No. 10 
„Werkspoor-Lugt’’ scheepsmotor (4-cylinder) 8 
Wind-energie . . 
Wind-energie. Mededeling Prinsenmolen- Commissie. 
No. 45 

Windkracht (Benutting van), door ir R. Ver LoREN 
VAN THEMAAT 
Windkracht (Benutten van). Ingezonden door ir W. 
N. van NOOoTEnN, met naschrift door ir R. Ver 
LoREN VAN THEMAAT . . 21 
Windkracht-installatie (500 kW) op het eiland Giglio 


Blz. 


376 


in Itali& (Middelgrote) . No.25 
Windtunnel van buitengewone afmeting i in Frankrijk 
geplaatst . No. 15 
Zelfregistrerende instrumenten (Een apparaat voor 
het uitmeten van), door Tu. J. Ertee. No. 37 


Boekennieuws. 


N bitumen (The properties of), door prof. dr 
NELLENSTEYN No. 
TT (Prof. dr P, M. S.). Atcomenengie en zijn 
gevolgen, door Maj. S. H. Hoosrerr. No. 26 
Boopıs# (H. M.). Our Industrial Age, door ir W. 
. . 
Brunner (Emit). Gerechtigheid, door ir W. M. van 
Rossum DU CHATTEL . . 
Disprrs (Ir H. A.M. C.). Nederland- Waterland, door 
Escner (Dr B. G.). Algemene mineralogie en kristal- 
lografie, door prof. ir H. J. pe Wıss . No. 20 
Fluorescentie-verlichting. Publicatie van de N.V. Phi- 
lips gloeilampenfabrieken, door ir J. BEKINK. 
No. 5 
Forges (R. J.). „Man the Maker”. A history of Tech- 
nology and er door ir dr A. Kore- 
VAAR . . DD 
Metallurgy i in "Antiquity, door ir 
A. Korevaar . . No. 25 
Handboek der Geografie van Nederland, "onder red. 
van G. J. A. MuLper, door ir J. H. BeuLrtman. 
Verbetering: blz. 181, 2e kol., laatste regel, 
staat: geen goede indruk ; lees: een goede indruk. 
No. 14 
HEGENneR (F. €. M.). door ir J. R. 
DE Jong... No. 51 
Heispen (Dr Pu. M. van DER). "Nasi- mentaliteit en 
geestelijke volksgezondheid. Facetten der toe- 
gepaste psychologie, door ir V. W. van Go6H. 
No. 1 
Hısmans (Ir Ernst). De toekomst van onze arbeid, 
door ir W. M. van Rossum DU ÜHATTEL. 
No. 19 
JansMA (Mr K.). Leuy, de Bedwinger der Zuiderzee, 
door ir L. T. van DER War . . No. 22 
Korte 
No. vr No. 3A. 26 
No. A. No. 7A. 8 
No. A. No. 15 A. 191 
No. 21 A No. 29 A. 3832 
No. 32 A No. 34 A. 388 
No. 44 A. No. 49 A. 525 
Kuyraars S. J. (Dr A. M.). Werk en Leven, door 
J. M. . . 
Leerboek der Natuurkunde, onder redactie van prof. 
dr R. Kronıs, door tprof. dr M. pe Haas. 
No. 44 
Manual of British Water Supply Praetice, 1950, door 
ir C. Bıemonn .. 
Movruin (E. B.). Radio Acrials, door i ir Mm. €. Ennen. 
No. 33 
Oss (Dr J. F.). Warenkennis en Technologie, door 


drirA.W.J. MayErR . .. 


Standard Methods for Testing Petroleum and its 
Produets, door drir A. W.J. Maver. No. 37 
Technisch Vademecum, onder redactie van ir G. L. 
Luporrs, door ir J. vov KönıssLöw. No. 33 
VEEn (Dr ir H. v.o.). © door ir A. R. Kourr 
VAN ÜOSTERWIK . . 
VEN (Prof. dr F. J. H. M. van DER), De schaduwen 
van het door dr ir H. va Rızs- 
SEN... 
Wisersma (Ir B. )- "Natuurphilosophie, door ir dr A. 
KorEvaar . . 
Wırson (A. J. €C.). X- "Ray Optics, ‚door dr W. J. 
OOSTERKAMP . . Ne. 5 


Bijzondere onderscheidingen. 


De Groep Indonesie Erelid van de Normalisatieraad 
in Indonesie 

GRrooTHorF (Dr ir Ca. Tu.) erelid van „The Insti- 
tution of Mining Engineers” . . . . No. 47 

HALBERTSMA (Prof. Dr. Ing. N. A.) Ere-voorzitter der 
Commission Internationale de l’Eelairage. 


A. 
A. 


A. 


23 A. 
A. 


A. 
A. 


A. 
A. 


A. 


No. 31 A 
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Irerson (Prof. dr ir F. K. Tu. van) en prof. dr ir 
F. A. Venıng MEeınEsz ontvangen 17 Febr. 
1951 de „Van Waterschoot van der Graclit’- 
erepenning van het Geologisch Mijnbouwkun- 
dig Genootschap . 
JosepHus JırTa (Ir J. P.) ontv, angt de gouden Con- 
OvERWEG (Ir J.) ontvangt de Gouden Erepenning 
var de Afd. voor Werktuig- en Se re 
. No. 2 
Prins Bernhard (Z.K. . Doctor honoris causa der 
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. No. 48 A. 


Rossem (Prof. ara A.v An) ontvangt de Colwyn 
Medal 1950 van de Institution of Rubber 


Industry . . 


VENING MEINESZ (Prof. dr ir F. A. ) en prof. dr ir 
F. K. Tu. van Irerson ontvangen 17 Febr. 
1950 de „Van Waterschoot van der Gracht’- 
erepenning van het Geologisch Mijnbouwkun- 


dig Genootschap . . 9.4 


VErscHoor M.Se. (H.) ontv angt de Moulton Medal. 


No. 47 : 


Buitenlandse onderscheidingen. 


No. 
No. 
. No. 


Finse onderscheiding. 
Pauselijke ondersche idingen n 


wo 


Zweedse onderscheiding . 


Conferenties en Congressen. 


A.S.T.M. (Jaarlijkse bijeenkomst) 18—22 Juni 1951 
te Atlantie City N.J. No, 
Automatie Control 1951 (Conference on) . 
Betontechniek 23—28 April 1951 te Antwerpen (Stu- 
dieweek voor) 
„Building Research” 29 Sept. 1951 te 
Londen. . No. 
Building Research Congress London, u —20 Sept. 
1951, door prof. dr C. A. Loßky DE BruyNn, 
prof. dr ir J. P. Mazure en ir D. van ZUILEN. 


ongress 1 


No. 46 : 


No. 47 
Cadman Memorial Lecture, 21 Juni 1951 te Londen. 


No. 21 


Caoutchoue dans la Route op Mei 
1951 te Parijs 
Destillatie Symposium te Berlijn .. 


Ne o. 29 


Documentatiedag 1951, 26 April te Utrecht. No. 17 / 


Documentatiedag 1951, door dr ir A. W. J. MAYeEr. 


Pr>>> 


17 


No. 13 


24 


10 A. 


No. 34 A. 
No. 35 A. 
Efficieney-dagen 1950. Bedrijfsvergelijking als middel 
tot verhoging van de 
door ir H. C. Kıns. . 
No. 10 A. 
Efficieney-dagen 1951. 28—29 Nov. 1951 te Utrecht. 
No. 46 A. 
Eleetrowarmte en Electrochemie (Congresdag voor) 
7 Mei 1951 te Brussel 


Electrische instrumenten (Conferentie over het ont- 
werpen van), 28—80 Mei 1951 te Londen. 


No. 

Grondwaterwinningsdag op 23 Febr. 1951. . No. 7 A. 
Heat transfer” gehouden te Londen op’ 11, 12 en 13 
Sept. 1951 (Verslag van de „General discussion 

on), door H. VERScHoorR M.Se. . . No. 45 A. 
India in Januari 1951 (Congressen en conferenties 
in), door prof. ir S. H. A. BEGEMmANN en prof. 

dr ir J. van BLOMMESTEIN. . No. 22 A. 

No. 25 A. 
India (Verslagen van de Sectional Meeting op Eleec- 

trotechnisch gebied der Congressen in) No. 29 A. 


Ingenieursinstituten van W.-Europa en de V. S. van 
17 tot 21 Sept. 1951 te ’s-Gravenhage (De 
conferentie van vertegenwoordigers der), door 
ir H. SANGSTER 

Internationale Congressen. 

Automatic Control” (Kort verslag van de „Int. 


conf. on), door prof. ir H. Kramers en dr 
. No. 45 


F. E. Sımons 


No. 41 A. 


Ingenieur 1951. 


Blz. 
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470 
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Chauffage Industriel (IVe Int. du) 


1952, te Parijs ... . 34 
Chimie Industrielle 25 Nov.- "Dee. 1951 
(XXIV &me Congres Int. de) . “nr 37 

No. 46 

Documentatie-Congres 15—22 1951 te 
Int.) No. 8 


Elairage te Stockholm (De 12e "vergadering van de 
Commission Int. de I’), door prof. Dr. Ing. N. 


A. HALBERTSMA . . . No. 36 
Efficieney Congres (Int. )5—ı12 Juli 1951 te Brussel. 
No. 15 

No. 24 

Fabrications Mecaniques 4—10 Juni 1952 te Stock- 
holm (4me Congres Int. des) . . No. 45 

No. 49 


Gebergtedruk en ondersteuni iddelen in kolen- 
pijlers en de huidige stand van onze kennis 
van de gebergtedruk (Het Int. congr. over), 


door prof. ir Tu. R. SELDENRATH . . No. 35 M. 
Gezondheidsingenieurs te Den Haag (Int. samen- 

komst van), door ir D. van Zuiten. . No. 8 A 
Gieterij-congres (Int.) 10—14 Sept. 1951 te Brussel. 

No. 15 A. 

No. 31 A. 

Giraviation te Parijs 1951 (Congres Int. de) . No. I2 A. 

Latexdag te Zürich (Kort verslag van de Int.) No. 16 A. 
Moteurs a Combustion Interne (Congres Int. des) ge- 
houden te Parijs 7—19 Mei 1951, door ir Y. A 

Kuipers . . A 

No. 32 A. 


Natuurbescherming 19—22 Sept. te 's-Gravenhage 
(Werkvergadering der Int. Unie voor) No. 32 
Naval Architeets and Marine Engineers, 1951 (Int. 
Conference of), door ir J. C. MORENERNCRE 
Organisation Seientifique .o. ) te Brussel, 5t/m 
11 Juli 1951 (Het Ve Congres Int. de 1’), door 


ir P. H. BosBoom. 
Ponts et Charpentes (4e Congres der Ass. Int. des) 
25—29 Aug. 1952... . q . No. I0 A. 
Rubber in Wegen, Aug. 1951 te Odense (Denemarken) 
(Int. Dag voor). . : . No. 36 A. 
Scheepsbouwkundige Ingenieurs 20 = 23 Juli 1951 te 
Östende (Int. Congres van). . .« No. 8A. 
Sleeptankdireeteuren (6e Int. conferentie van), door 
drir W.P. A. van LAMMEREN. . . No. 44 A. 
Slijtage, op 14 en 15 Nov. 1951 te Delft Aa“ sym- 
posium over) . No. 8A. 
No. 22 A. 
No. 36 A. 
No. 50 A 
Verkeersdagen „Rail en en (Int.) 21 en 22 Sept. 
1951 te Essen . 
Verlichtingscongres 26 Juni—5 Juli 1951 te Stock- 
Voorgespannen Beton te Gent (Int. congres voor) 
door dr ir A. M. Haas. 
Verbetering: op blz. A. 429, 2e kol., 3e regel 
v.o. en blz. A. 430, 2e kol., 5e regel v.o. staat: 
HARTMAN, lees: HARTMANN . . . No. 40 A. 
Wegencongres van de Permanente Internationale 
Vereniging voor Wegencongressen te Lissabon, 
24—29 September 1951 (Het IXde Interna- 
tionale), door ir J. F.L. van GuLs . . No. 49 A. 
No. 50 A. 
Wegencongres (IXde Int. dr 25 kan —8 Oct. 1951 te 
Lissabon . . A; 
No. 24 A. 
No. 29 A. 
Wetenschappelijke Film, (Ve Int. Congres voor de) 
15— 22 Sept. 1951 te ’s-Gravenhage . No. 25 A. 
No. 34 A. 
Wereld Petroleum Congres (Bij de aanvang van het 
Derde), door ir A. A. G. SCHIEFERDECKER. 
No. 21 A. 
Wereld Petroleum Congres te ’s-Gravenhage 28 Mei— 
6 Juni 1951 (Het Derde), door dr ir A. W. J. 
MAYER. 
Verbetering: Op blz. A. 300, le kol., 11e regel 
v.o. staat: 100 millioen, lees: 500 millioen. 
No. 26 A 
No. 27 A. 
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World Metallurgical a 14—19 Oct. 1951 te 


Detroit . . . 


No. 29 
World Power Conference 1950 (Het Verslag der 4e). 


No. 15 A. 


Verdere Congressen. 


Joint Engineering Conference +—15 Juni te Londen. 


Kernphysica en Chemie (Sumposium over), 9—10 


Maart te Amsterdam . No. 8 


Landmeetkundige Federatie (Ned.). Studiedage n 30 
Mei—1 Juni 1951. . . . . No. 10 
Latexdag te Zürich op 4 April 1951 No. 12 
Latex Symposium 19—21 Febr. 1951 te Kuala Lum- 
pur (Uit het verslag van het) . . . No. 
Mechanisatie in de Wegenbouw 20 April 1951 te 
Utrecht (Congres over de). . . . . No. 13 
Metaaloppervlakken in het najaar 1952 (Symposium 
over eigenschappen van). 
Natuur- en Geneeskundig Congres (Ned.) 27—29 


Maart 1951 te Eindhoven . . . . . No. IT A. 


Octrooien te beschermen gebieden CRzRnpeaEerEn over 
door) op 30 Maart 1951... .11 
Oectrooien te beschermen gebieden, 30 Maart = 51 te 
Delft (Verslag van het Symposium over door), 


door mr G. L. J. Mens Fıers SmeovınGg No. 15 A. 


„Packed Columns” (Symposium over) . . . No. 29 
Production Engineers 28 Juni—1 Juli 1951 te Harro- 


gate (Conferentie der Institution of) . No. 8 / 


„Produetivity”-dag op 22 Febr. 1951 te Scheveningen 


No. 6A. 


Radiostraling uit de wereldruimte op 1 Nov. 1951 te 

Utrecht (Symposium over) . % 

Rubber-in-Wegen Dag 23 Aug. 1951 te Odense (Den. ) 
No. 32 

Rubber op 24 en 25 Mei 1951 te Parijs (Conferentie 


over versterking en slijtage van) . . No. 23 A. 


Technische Congressen ter gelegenheid van de Foire 
Internationale de Liege, 24 April—4 Mei 1951. 


7A 


Techni-Show-Congres 31 Mei—8 Juni 1951 te Rotter- 


. No. 20 / 


dam . 
Televisie in Engeland (Congres over): 28 > Mei 
1952. No. 3 
No. 49 
Textielindustrie en Voorgespannen Beton (Congressen 
voor Wetenschappelijke) 8—13 Sept. 1951 te 
Get .. 
V.D.I. 8le Jaarvergadering, 31 Juli—3 3 Aug. 1951 te 
Hannover . . . . No. 26 
Verf en vernis in de strijd tegen brand 3-6 Juni 1951 
te Parijs (Studiedagen over:) . $ 
Verkeersinstituut (Ned.). Studiedag 20 Maart 1951. 
No. 
Versterking en slijtage van rubber, te Parijs (Verslag 
over het symposium over), door drs P. BRABER 
No. 29 
Vertegenwoordigers van ingenieursinstituten van 


West-Europa en de V. S. (Conferentie) No. 20 A. 


Voorgespannen-beton congres te Gent in Sept. 1951 
(Het), door ir J. A. H. Hartmann . . No. 41 
Warmte-overdracht (Conferentie voor), 11—13 Sept. 
20 

26 

Waterdag op 13 Juli van de 16e Ned. Landboun. 
week 1951 . . 
Wegencongres, 20 April 1951. (Het Nederlandsche). 
De mechanisatie in de wegenbouw, door ir 


J.F.L. van Gus... No. 23 A. 


Wegverkeersdag van de K.N.A. c. .(IXe) 26 Oet. 1951 
te 's-Gravenhage 

No. 38 

No. 41 


Werkgeversconferentie over Lager- en M.T. onder- 
4 


wijs, 8 Juni 1951 te Ede . . . 
Wereld Petroleum Congres (Bij de aanvang van het 
Derde), door ir A. A. G. SCHIEFERDECKER. 
No. 21 
Wereld Petroleum Congres te 's-Gravenhage 28 Mei— 
6 Juni 1951 (Het Derde), door dr ir A. W. J. 
MAYER. 


. No. 40 A. 


. No. 27 A. 


. No. 26 A. 


Nu 33 A, 


Verbetering: Op blz. A. 300, le kol., 11e regel 
v.o. staat: 100 millioen, lees: 500 millioen. 


No. 26 / 
No, 27 


World Metallurgical 14—19 Oct. 1951 te 

No, 29 

World Power Conference 1950 (Het Verslag der te) 


A 
A 
A. 
A 


No. 15 A. 


Cursussen. 
Bibliotheek-, archief- en documentatiepersoneel (Cur- 
sussen tot opleiding van) 
Gezondheidstechniek aan de T.H. (1030; 
van de 12e Cursus in). . - No. 


Hout-academie (Ned.). « No. 35 A. 


No. 30 A. 


Kernphysica (Vacantieceursus) » » No. A. 
No. 25 A. 


Mathematisch Centrum: 
Voordrachten en wiskun- 
de. 
Voordrachten“ en eursussen voorjaar 1951. 


No. 4A. 
„Parametervrije Methoden” (Cursus). No. 9A. 


Vacantiecursus 27—29 Erg 1951 te Amster- 
dam. . 


Najaarsvoordrachten en cursussen. . N 
Am. voordr. op 3 Jan. 1952 te Amsterdam . N 


Moderne N van het N.I.V.E. (Cur- 


Stedebouwkundige cursussen 10 "28 1951 te 
Brussel . . 

Technische opleiding i in Gr. -Brittannie en N.-Ierland 
17 Juni—8 Juli 1951 te Glasgow en Londen 
(Oriente ring aangaande de) . . . . No. 13 

Vacantiecursus in drinkwatervoorziening op 17 en 18 


Januari 1952 aan de T.H. Pe Ge 


Vacantie-eursus over Kernphysica (Ned. Natuurk. 
Ver. en Ver. v. Leraren Nat. en Scheik.) No. 25 
Vacantie-eursus over Wiskunde als toegepaste weten- 
schap, 27, 28 en 29 Br 1951 te Amsterdam. 


(Math. Centrum) . . 


No. 51 

Vochtverschijnselen en Warmteovergang. Vacantie- 
eursus 6—7 Sept. 1951 te Utrecht . . No. 3/ 
Welding Summer School 25 Mei—2 Juni 1951 (B.W. 


Herdenking. 


ANKERSMIT (fIr L. A. M.), 1876—1951, door ir Ca. 
DriEssEn. 
BosscHART (HLeoxarn) 1888 —1951, door ir H. C. 
SNETLAGE . . No. 
EnDeErT Jr (tDırk Curistiaan) 1879 1951, 
ir A. KnapE . . 
Haas (tProf. dr M. DE) 1866 1951, door H. B. Dor- 


« No. IT A. 


GELO .. » No. 4A. 


Kraus (tProf. dr i ir JAKoR) 1861 1951, prof. 
dr ir J. . . No. 37 
(Dr h.e. Anton FREDERIK) 1874— 1951, 


door prof. Dr. Ing. N. A. HaLsertsma No. 43 A. 
REIGERSMAN (tJhr €. J. A.), door C. Tuom£se No. 19 A. 


REZELMAN (}J.) 1877—1951, door ir H. J. JımminK. 
No. 8 


Jaarbeurzen en Tentoonstellingen. 


Amsterdamsche Haven” (,De), Tentoonstelling te 
Amsterdam (Vereniging) . 
Britse instrumenten makende industrie 4+—14 Juli 
1951 te Londen (Tentoonstelling der) No. 1/ 
Constructa. Bouwkundige tentoonstelling te Hannover 
No. 28 

Engineering, Marine and Welding Exhibition 30 Aug. 
—13 Sept. 1951 te Londen . . . . No. 20 
„Het Landbouwwerktuig”, 15—19 . 1952 te Rot- 
terdam . . Ne 352 
Hoogovens (Tentoonstelling van beeldende kunst 
in schaftlokalen en cantines der) . . No. 32 
Jaarbeurs 3—12 April 1951 te Utrecht GREEE tot 
de 56ste). Br No. 
No. 37 


36 A. 


A. 
A. 
A. 
A. 


A. 


4A. 


A. 
A. 


e 
Biz. Biz. 
| 
159 
67 
330 
159 
25 
339 
A. 124 arı 
A. 152 390 
226 
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A. 25 
A. 5 
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135 107 
No. 31 A. 350 
o. 39 A. 423 ER 
| 157 52 A. 556 B 
Ch. 34 
92 
A. 305 
67 
431 A. 106 # 
A. 361 537 
293 
A. 524 A. 226 Ei 
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A. 125 
A. 299 
A. 124 
459 
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A. 420 
A. 487 239 
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A. 245 
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390 
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i 


_Zakenregister. De Ingenieur 1951. 


Packaging Exhibition (2nd National) 30 Jan.— 

® Febr. 1951 te Londen. . . No. 4A. 
Philipsbedrijf (Tentoonstelling ter gelegenheid van 

het 60-jarig bestaan van het) . . . . No. 24 A. 
Techni-Show ’51. Internationale vaktentoonstelling 

voor de metaal- en hout-industrie 30 Mei— 

® Juni 1951 te Rotterdam . . No. 13 A. 
„Techni Show” te Rotterdam, door prof. ir R. van 

HasSELT. 

Verbetering: zie verbeteringen in no. 32, blz. 

A. 866 en zie no. 48, blz. A. 458 . . . No. 28 A. 
Wegenbouw-materiaal-tentoonstelling te Belem bij 

Lissabon 25 Sept. —8 Oct. 1951. No. 24 A. 
Wetenschappelijke Insturmenten en Apparaten, 7— 

11 April 1951 te Londen . . . No, 4A. 
Zwitserse Mustermesse te Bazel 7—17 April 1951. 

voor belangheb- 

benden . . . 


Jubilea., 


Alg. Ver. v. Ingenieurs uit de bijzondere scholen te 
Gent 8—13 Sept. 1951 (75,jarig 

No. I0 A. 

Association des Ingenieurs sortis des Ecoles Sp£ciales 
de Gand 75-jaar No. 20 A. 
DriEssen (Ir G. L.) 90 jaar .. 

Electriciteitsfabriek (Jubileum der N.V.) 

Electrotechnische School te Amsterdam (V unig- jarig 
bestaan van de). . 


E.N.C.I. 25 jaar, door ir A. H. 'Swers No. 41 Bt. 


Lipr# DE JEUDE 70 jaar (Jhr irO.C. A.van) No. 2 
Ned. Vereniging voor Luchtvaart, 2e Lustrum No. 2 
OTT DE VRIES 80 jaar (Ir P. J.). . . No. . 
Otto-Motor 75 jaar, V.D.I.- -vergadering IT 19 Oct. 
1951 te Keulen, door prof. ir J. J. BroEzE. 
No. 46 A. 
Philips (Zestig jaren), door ir J. von KönıssLöw. 
No. 19 A. 
Raadgevende Scheikundigen (Ver. v.) 40 jaar No. 13 A. 
Standard Amerikaanse Petroleum Compagnie N.V. 
60-jarig bestaan . . 
Tomse (Ir F. J. pes) 9 Augustus honderd PS door 
ir. H. SANGSTER 
Ver. v. Ingenieurs, werkzaum i.d. Prov. Ovacikaset 
(50-Jarig bestaan) 17 Maart 1951 te Zwolle. 


No. 8A. 


Koninklijke Onderscheidingen. 


Lipra DE JEUDE (Jhr ir ©. €. A.) Commandeur in de 
Orde van Oranje Nassau, . . . . . No. 
Orten (Ir P. F. S.) Commandeur in de orde van 
Oranje-Nassau 
Verdere Koninklijke Onderscheidingen: 
No. 2A. 18 No. 6A. No. 
No. 16 A. 197 No. I8 A. 
No. 21 A. 249 No. 25 A. 205 No. 28 A 
No. 30 A. 842 No. 32 A. 363 


Koninklijk Institaut van Ingenieurs. 


Aanbevelingen en besluiten van de E.U.S.E.C, Sep- 
tember 1951 . 
Aanwinsten bibliotheek A 
Algemeen Verslag, Financieel 'Verslag, Finaneiele 
Uitkomsten en Verslag Verificatie- are 
over 1950 . No. 24 A. 
Banden voor de Voordrachten No. 50 
Bestuursmutaties . . 
Bijlage bij De Ingenieur ı no. 6. Verweer tegen prijs- 
opdrijving en klantenbinding in het drukkers- 
Bureau voor Internationale Technische Hulp. Tech- 
nische Commissie van Advies 


Candidaat-Leden: 
No. 
No. 
No. 
No. 45 A. 474 


28 A. 
A. 


IT A. 
No. IQ A, 


No. 41 A. 
No. 46 A. 


No. 25 A. 


Blz. 
39 


281 


166 


_Algemeen „gedeeite. 


Civiel-ingenieurs met ruime ervaring voor Australie. 
No. 32 A 
Conferentietafel aan het Instituut aangeboden (Een 
nieuwe) . No. 40 A. 
Conferentie van vertegenwoordigers van de inge- 
nieursinstituten van West-Europa en de Ver- 
enigde Staten van Noord-Amerika . . No. 20 A 
Conradkamer van 17 t/m 21 gl niet beschik- 
baar voor de leden A, 
Contributie 1951 .. . . 
De Ingenieur in Indonesie . . 
Electrotechnisch ingenieur bij het Secretariaat van 
de Economische Commissie voor Europa te 
Geneve No. 12 A. 
Emigratie naar Nieuw- Zeeland . No. 19 A. 
Emigratie van Nederlandse ingenieurs naar Australie, 
No. 26 A. 
Ingenieurs, die in Frankrijk gestudeerd hebben. 
Ingenieurs voor Indonesie . . No. 29 A. 
Jaarvergadering 1951 (Opwekking tot het bilwonen 
Luchthavenplannen n (De laatste inzichten over), door 
ir G. C. van WAGENINGEN . . . . .Vdr. 16 
Omslagvel De Ingenieur 1950. . . ..No. 4A. 
Dito 1951 > R . N0. 52 A. 
Onze buitenlandse gasten . No. 36 A. 
Oproep voor gegadigden voor een uitkering uit het 
Reisfonds van J. G. W. FisNJE VAN SALVERDA. 
No. 2 
No. 16 
Proceedings van The Institution of Electrical Engi- 
neers No, 35 
Raad van Bestuur 
Raad van Bestuur (Verkiezing van twee leden de) 
No. 48 
Raad van Bestuur, Groeps-, Kring-, en 
Seetiebesturen 1951 . . - 8 
Reiselub voor Academiei c.s. . No. 28 
Spanningen en verv ormingen (Een 'eritische beschou- 
wing over) . 
Speciaal nummer van De Ingenieur . % . No. 27 
„Studiebeurzen voor T.H. studenten’ (Oproep voor 
gegadigden naar een studiebeurs uit de Stich- 
ting).. 
Taalzuivering (De Nederlandse ingenieur en ey door 
prof. W, F. M. Krun dr. 10/11 
Technisch Hoger Onderwiie aan de nn van het 
Rapport van de Commissie voor het bestude- 
ren van de technische opleiding in de V.S. 
(Bespreking van het), door prof. ir D. DRESDEN 
Var. 10/11 
Tweede Technische Hogeschool (Het besluit van de 
Regering ten aanzien van een) . . No. 28 
Televisie, door ir H. Rınıa . . . . Var. 46 
Voordrachten van het K. I. v. I. (Verschenen): 
No. 4A. 42 No. 9A.108 No. 12 
No. 15 A. 192 No. 217 A. 250 No. 24 
No. 31 A. 856 No. 40 A. 433 No. 42 
Voordrachten (Voorstel tot van > af- 
zonderlijke uitgave der) . . 48 
Wegverkeersdag van de K.N. A.c. 26 Oct. ko te 
’s-Gravenhage (IXe). . ..No.38 A. 


. 


>> >> > >> >> 


> 


Notulen. 
Vergadering op 14 Dec. 1950 . . 
Jaarvergadering op 21 Mei 1951 . 
Instituutsvergadering op 31 Oct. 1951 


Ne. 3A, 
. No. 29 A 
. No. 46 A 


Programma’ van vergaderingen. 
Jaarvergadering 1951 op 21 en 22 Mei te Arnhem. 
No. T4 A. 
No. 19 A. 
Wijziging in de Agenda der Jaarvergadering. No. 20 A. 
Instituutsvergadering op 31 Oct. 1951 . . No. 41 A. 


GROEP INDONESIE 


De Groep Erelid van de Normalisatieraad in Indo- 
nesie. . DA, 
Jaarvergadering "Juni 1951 te Surabaja .. No. 35 A, 
Jaarverslag 1950 . . .21 A. 
Jaarverslag 1950 (Kring Djakarta) . No. IT A. 
Jaarverslag 1950 (Kring Palembang) . . No. 19 A. 


= 
Blz. 
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“4 
Be No. 42 A. 448 
No. 46 A, 486 
u No. 52 A. 557 
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No. 7A. 88 No. 12A. 154 398 
cE No. 21 A. 250 No. 24 A. 284 250 
nr . No. 30 A. 342 No. 41 A. 489 139 

. No. 47 A. 500 No. 50 A. 541 230 
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Jaarverslag over het jaar 1950 (Kring er er 
No. 4A. 42 
No. 16 A. 198 
©Opwekking tot het houden van een voordracht voor 
No. 16 A. 198 
GROEP NED. ANTILLEN 
Jaarverslag over het jaar 1950. . . . . . No. 173 A. 169 
Samenstelling van het bestuur 1951 . . . . No. IT A. 139 
KRING GELDERLAND 
Jaarverslag 1950 .. . 7 
Vergadering op 19 Dee. 1950 (Not. = No. 2A. 21 
Vergadering op 8 Maart 1951 (Not.) . No. 15 A. 192 
Vergadering op 18 Äpril 1951 (Not.) . . . No. 37 A. 411 
Vergadering op 11 Jan. 1951 (Progr.) No. TA. 9 
Vergadering op 8 Maart 1951 (Progr.) No. 9A. 112 
Vergadering op 18 April 1951 (Progr.) . No. T4 A. 186 


Vergadering op 24 September 1951 (Progr.) No. 37 A. 412 


AFDELING voor Bouw- EN WATERBOUW- 


KUNDE. 

Adreswijziging Secretariaat. . » » » No. 35 A. 398 
Het Reglement der Afdeling . . No. 19 A. 233 
Jaarverslag 1950 . 


Rekening en verantwoording over het: jaar 1950. 
No. 


7A. 84 
Verslag der discussies inz. ontw. G.B.V. 1950. No. 


TA. 7 


Notulen van verslagen en vergaderingen. 


Vergadering op 29 Dee. 1950. . . No. JA. 48 
Vergadering op 14 Febr. 1951 . . . No, 10 A. 127 
Vergadering op 1 Maart 1951 in samenwerking met de 
Afd. voor Krijgskundige Techniek . . No. 72 A. 156 
Vergadering op 6 April 1951. . « No. 18 A. 221 
Vergadering op 10 Mei 1951. Excursie op 10 en 11 
Mei 1951. Vergadering op 22 Mei 1951. No. 23 A. 271 
Vergadering op 7 Juni 1951 in samenwerking met de 
Afd. voor Verkeer en Verkeerstechniek No. 26 A. 308 
Vergadering en excursie op 6 Sept. 1951 . . No. 39 A. 426 
Vergadering op 21 Sept. 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Electrotechniek . . . No. 43 A. 456 
Vergadering op 6 Nov. 1951. . . No. 48 A. 516 
Programma’s van vergaderingen. 
Vergadering op 14 Febr. 1951 . . No. 4A 46 
Vergadering op 1 Maart 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Krijgskundige Techniek. No. 6 A. 74 
Vergadering op 6 April 1951. No. IT A. 140 
No. 12 A. 157 
Vergadering op 10 Mei 1951. . No. T4 A. 186 
Vergadering op 22 Mei 1951. . No. 18 A. 223 
VE op 7 Juni 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Verkeer en Verkeerstechniek. 
No. 19 A. 236 
Vergadering op 6 Sept. 1951. . No. 32 A. 365 
Vergadering op 21 Sept. 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Eleetrotechniek . . No. 36 A. 408 
Vergadering op 6 Nov. 1951. . . No. 4T A. 441 
Vergadering op 21 Dec. 1951. . . No. 48A. 518 
SECTIE VOOR CULTUURTECHNIER. 
Mededelingen over uitgaven . . . ..N0.46 A. 487 
u op 22 Mei 1941 (Not.) met de Studie- 
kring voor Cultuurtechniek van het Ned. Ge- 
nootschap voor Landbouwwetenschap. No. 29 A. 335 
Bijeenkomst op 22 Mei 1951 (Progr.) in samenwer- 
king met de Studiekring voor Cultuurtechniek 
van het Ned. Genootschap voor Landbouw- 
wetenschap . . . No. 18 A. 228 
Vergadering op 27 Nov. 1951 (Progr.) . . No. 46 A. 487 
SECTIE voor GRONDMECHANICA. 
Begroting van de Sectie. . . No. 43 A. 456 
Jaarverslag over 1950. . . No. 11 A. 139 
Mededeling.. . . ...N0.177A 2183 
Third International Conference of Soil Mechanics and 
Foundation Engineering, Switzerland 19583. 
No. 43 A. 456 
Wijziging reglement van de Sectie . . No. 43 A. 456 
Vergadering op 13 Juni 1951 (Not.) . No. 27 A. 318 


Vergadering op 2 Nov. 1951 (Not.). . No. 48 A 
Vergadering op 15 Nov. 1951 (Not.) . No. 50 A 
Vergadering op 13 Juni 1951 (Progr.) No. 22 A 
Vergadering op 2 Nov. 1951 (Progr.) . No. 43 A 
Vergadering op 15 Nov. 1951 (Progr.) No. 44 A 


SEecrtıx vooR UTILITEITSBOUW. 


Jaarverslag 1950 . No. 8A. 
Rekening en verantwoording over het jaar 1950. 

No. 8A. 
Begroting van inkomsten en uitgaven in het jaar . 

No. 41 A. 
Vergadering op 1 Dec. 1950 (Not.). . No. 7A. 
Vergadering op 4 April 1951 (Not.) . No. 19 A. 
Vergadering op 4 April 1951 (Progr.). . . No. I2 A 
Vergadering op 9 Nov. 1951 (Progr.) . . No. 41 A 


AFDELING VOOR CHEMISCHE TECHNIER. 


37 Ch. 
17 A. 


Adreswijziging van de Redacteur der Afdeling No. 
Jaarverslag over 1950. . . ..No. 
Moulton Medal voor H. VERSCHOOR M. Se. (De). 
No. 47 A. 

Rekening en verantwoording over het jaar 1950. 
No. 17 A. 

Symposium over fluidisatie en haar industriele toe- 


441 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 


Symposium over Katalyse op 2 en 3 Nov. 1950 No. 2 A. 

No. 27 A. 

Vergadering op 19 Dee. 1950. . “ 
Symposium „Aankorstingen in verdampers” op 17 
Maart 1951 in samenwerking met de Sectie 
voor Chem. Technol. en Bedr. Chem. v. d. 

Vergadering op 25 April 1951 in , samenwerking met 
de Sectie Chemische ER der Ned. 
Chem. Ver... . No. 21 

Vergadering op 11 Mei 1951 . No. 43 ei 
Vergadering op 28 Juni 1951 in samenwerking met de 
Seetie voor Chem. Technol. en Bedr. Chem. 

v. d. Ned. Chem. Ver. . 
Symposium op 21 Sept. 1951 in samenwerking met de 


Chem. Ver., Sectie Chem. Technol. en Bedr. 
Chemie . . R . No. 48 A. 
Excursie op 9 Oct. 1951 No. 52 A. 


Programma’ van vergaderingen. 
Symposium over in op 
29 Maart 1951 . . Ne. 
Vergadering op 25 April 1951 s No. 15 
Vergadering op 11 Mei 1951 in samenwerking met 
de Sectie voor Chem. Technol. en Bedrijfs- 
chem. v. d. Ned. Chem. Ver. en de Ver. van 


Gasfabrikanten in Nederland. . . No, 15 A. 
Vergadering op 28 Juni 1951 in samenwerking met de 
Sectie voor Chem. Technol. en Bedr.chem. der 
Ned. Chem. Ver. No. 23 A. 
Symposium op 21 Sept. 1951 in samenwerking met de 
Seetie voor Chem. Technologie en Bedrijfs- 
chemie v. d. Ned. Chem. Ver. . No. 36 A. 
Vergadering op 9 Oct. 1951 . . No. 38 A. 
Excursie A.K.U. op 9 Oct. 1951 in , samenwerking 
met de Sectie voor Chem. Technol. en Bedrijfs- 
chem. v. d. Ned. Chem. Ver. . . . No. 38 A. 
Vergadering op 18 Dee. 1951. . . No. 48 A. 
Vergadering op 10 Jan. 1952 . No. 52 A. 


AFDELING voor Eu 
Begroting 1952 . . No. 46 A. 
Jaarverslag 1950 . . MA, 
Reglement der Afdeling, te "behandelen in de verga- 

dering van 30 Mei (Voorstellen tot wijziging 


ECTROTECHNIEK. 


van het)... . 
Samenstelling Bestuur . . 
Sectievorming (Enkele beschouwingen over). No. 19 A 
Vacantieleergang 24—25 Mei 1951 te Delft . No. 72 A 
No. 12 A. 


21 
317 
21 


334 


253 
457 


221 
343 
230 
154 
220 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 


Vergadering op 25 Jan. 1951 .: 

Vergadering op 13 Febr. 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Verkeer en Verkeerstechniek. 

0. 20 A. 


86 


Blz. 
515 
. 542 
. 262 
. 457 
9 
9 
440 
86 
283 
157 
| 
58 
212 
212 
| 
€ 4 
49 # 
2 
5315 
ss 
\ 
. 196 
194° 
274 
408 
420 
420 
518 
558 
487 
285 
| 


_Zakenregister. 


Blz. 
Vergadering op 16 Maart 1951 184 
Vergadering op 30 Mei 1951. . . . . .. No. 25 A. 297 
Vergadering op 15 Juni 1951... . ...N0.27 A. 318 


Vergadering op 21 Sept. 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde. 
No. 43 A. 456 


Programma’ van vergaderingen. 
Vergadering op 25 Jan. 1951 ..;...No. TA. 10 
Vergadering op 13 Febr. 1951 in samenwerking met 

de Afd. voor Verkeer en Verkeerstechniek. 

No. 3A. 8 
Vergadering op 80 Mei 1951... . . . . No. 18 A. 223 
Vergadering op 21 Sept. 1951 in samenwerking met 

de Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde. 

No. 36 A. 4083 
Vergadering op 10 October 1951 in samenwerking 
met de Afd. voor Werktuig- e en Sche ur 

| .39 A. 428 


SECTIE vOOR TELECOMMUNICATIE. 


Vergadering op 26 Sept. 1951 (Not.) . . N0,45 A. 4795 
Vergadering op 26 Sept. 1951 (Progr.) . . No. 35 A. 895 
Vergädering op 14 Nov. 1951 (Progr.) . . No. 41 A. 442 


AFDELING VOOR GEZONDHEIDSTECHNIEK. 


Cursus in Gezondheidstechniek aan de T.H. (1950/51) 
(Verslag van de 12e) ... . 

Cursus in Gezondheidstechniek voor stude | n aan 
de T.H. (13e) No, 42 A. 449 
Verslag over het jaar 1950 .... 

Verslag van de Commissie voor het nazien van de 

rek, en verantw. der geldmiddelen over 1950. 
No. T4 A. 184 

Wijziging in de data der voordrachten van de 13e 
eursus in Gezondheidstechniek . . No. 46 A. 487 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 
Vergadering op 8 en 9 Nov. 1950 .. .. No. 2A. 1 
Excursie op 17 Jan. 1951 . . . No. 12 A. 155 
Vergadering op 21 Febr. 1951 : . No. IT4 A. 184 
Vergadering op 29 Maart 1951 met de Sectie voor 

Bedrijfsorg. v. d. Afd. voor Techn. Econ. 

No. 29 A. 385 

Vergadering op 20 Juni 1951. . . N0. 45 A. 474 

Programma’s van vergaderingen. 
Vergadering op 21 Febr. 1951... ... No 5A 5 
Vergadering op 29 Maart 1951 in samenwerking met 

Afd. voor Techn. Econ., Sectie voor Bedrijfs- 


organisatie No. A. 141 
Vergadering op 20 Juni RR 
Vergadering op 20 Nov. 1951 . No. 45 A. 475 


AFDELING VOOR KrWGSKUNDIGE TECHNIERK. 


Excursie naar F.N. 22 Oct. 1951. . . No. 47 A. 500 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 
Vergadering op 18 Dec. 1950. . . No. 16 A. 198 
Vergadering op 31 Jan. 1951 . ..... No. 12A. 156 
Vergadering op 1 Maart 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde. 

No. 12 A. 156 
Excursie naar de Fokkerfabrieken op 5 . 1951. 

No. 20 A. 243 


Programma' van vergaderingen. 
Vergadering op 31 Jan. 1851 . ..... No. 3A. 3 
No. 4A. 45 
Vergadering op 1 Maart 1951 in samenwerking met 


de Afd. voor Bouw- en Waterb. . . No. 6A. 74 
Excursie naar de Fokkerfabrieken op 5 April 1951. 

No. 8A. 98 

Excursie F.N. op 15 Oct. 1951. . No. 38 A. 420 


Vergadering op 10 Dec. 1951 in samenwerking met 
de Ver. v. Officieren der Genie . . No. 48 A. 517 


ÄAFDELING voor MuUNnBouw. 
Jaarverslag over 1850...» ....N0 5A. 58 


De Ingenieur 1951. Algemeen gedeelte. 


Blz. 
Ontwerp-begroting 1951 . . . . No. 5A. 5 
Rekening en Verantwoording 1950 .. . . No. 5A. 5 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 
Vergadering op 8 Febr. 1951 (Jaarverg.) . . No. 79 A. 238 


Programma’s van vergaderingen. 
Vergadering op 8 Febr. 1851 . . .... No 5A. 59 
Vergadering op 15 Juni 1951. . No. 27 A. 254 
Bijzondere vergadering v. h. Ned. Geol. Mijnbouwk. 

Genootsch. op 16 Juni 1951... . . No. 23 A. 274 
Vergadering van het Geologisch Mijnbouwkundig Ge- 

nootschap op 15 Sept. 1951 . No. 36 A. 403 
Bijzondere vergadering op 20 Oct. 1951 v. h. Ned. 

Geol. Mijnbouwk. Genootschap . No. 40 A. 434 
Bijzondere vergadering v. h. Ned. Geot. Mijnbouwk. 

Genootschap op 17 Nov. 1951 No. 41 A. 442 
Vergadering op 23 Nov. 1951 in samenwerking met 

de Afd. voor Chemische Techniek en de Sectie 

voor Chem, Technol. en Bedr.chem. v. d. Ned. 

Chem, Ver... . . N0..42 A. 450 
Vergadering der „European Association of Explo- 

ration Geophysieists’ op 15 Dec. 1951 No. 47 A. 502 


AFDELING VOOR PETROLEUMTECHNIEK. 


Derde Wereld Petroleum Congres, Time Schedule for 

the Secetional Meetings . . » No. 9A. 108 
Verlies- en Winstrekening 1950 No. 24 A. 286 
Z.K.H. de Prins der Nederlanden Beschermheer van 

het Derde Petroleum Congres . No. 16 A. 198 


Programma’ van vergaderingen. 
Vergadering op 1 Febr. 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Techn. Wetensch. Onderzoek. 
No. 4A. 45 
Vergadering op 22 Febr. 1951 in samenwerking met 
de Kring Metalen v. d. Bond voor Materialen- 
kennis en de Ned. Ver. v. Lastechniek. No. 6 A. 74 
Vergadering op 18 April 1951 . . No. I4 A. 186 


Vergadering op 28 Nov. 1951 . . . .. No. 46 A. 488 
ÄAFDELING VOOR TECHNISCHE ECONOMIE. 

Rapport inz. contröle v. d. Rekening en Verantwoor- 

ding over het jaar 1950... . ..No. 9A. 
Rekening en verantwoording 1950 .. .. No. 3A. 31 
Notulen en verslagen van vergaderingen. 
Vergadering op 20 Dec. 1950. .. ....No. 3A. 3 
Vergadering op 24 Jan. 1951 . .....No 9A 
Vergadering op 4 April 1951. . . . No. 21 A. 252 
Vergadering op 22 Mei 1951... . ...N0.49 A. 528 
Vergadering op 17 Oct. 1951 . . ....N0.49 A. 528 


Programma’s van vergaderingen. 
Vergadering op 24 Jan. 1951 . . ....No 2A. 22 
Vergadering op 4 April 1951. . a No. 13 A. 170 
Jaarvergadering 1951, 2e dag, 22 Mei 1951. 

Verbetering: lees voor: V‘ Velper- 


binnensingel . . & . No. 16 A. 202 
Vergadering op 17 Oct. 1951 484 
Vergadering op 12 Dec. 1951... »..No.48 A. 517 


Vergadering op 10 Jan. 1952 .. ....N0o.52A. 558 


SECTIE BEDRIFSORGANISATIE. 


Enquete inz. Werkgroepen . 
Efficiencydagen 1051 . . . ...... No 47A. 500 
Financieel overzicht over 1950... . . . . No. 42 A. 449 

No. 35 A. 398 
Vergadering op 30 Nov. 1950 (Not.) . . . No. TA. 7 
Vergadering op 29 Maart 1951 (Not.). . . No. 29 A. 335 


Vergadering op 29 Maart 1951 met de Afd. voor Ge- 
zondheidstechniek (Not.). . . No. 29 A: 3835 
Vergadering op 29 Maart 1951 in samenwerking met 
de Afd. voor Gezondheidstechniek (Progr.). 
No. IT A. 141 


Vergadering op 8 Oct. 1951 (Progr.) . No. 34 A. 384 


N | 
N 


Zakenregister. De Ingenieur 1951. Algemeen ‚Gedeelte. 


Blz. 
AFDELING VOooR TECHNISCH 
WETENSCHAPPELIK ONDERZOER. 


Jaarverslag over 1850. . » »...No 9A. 110 
Ontwerp-begroting 1951 .. . No. 2A. 19 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 


Excursie op 18 Jan. 1951... .....No 6A. 78 
Vergadering op 18 Jan. 1951 . .....No. 7A. 86 
Symposium over „Apparaten voor het versnellen van 
electronen en ionen” op 6 Febr. 1951. No. 9A. 110 
Vergadering op 30 Maart 1951 in samenwerking met 
het Ned. Radiogenootschap en de Sectie voor 
Toegepaste Natuurk. v. d. Ned. Natuurk. Ver. 
No. 18 A. 
Symposium over „Niet lineaire verschijnselen” op 
2 Mei 1951 in samenwerking met de Sectie 
voor Toegepaste Natuurkunde der Ned. Na- 
Lezingen in Kema laboratorium op 22 Mei 1951. 
No. 27 A. 
Excursie Lab. voor Grondmechanica op 9 Oct. 1951. 
No. 49 A. 


222 


Programma’ van vergaderingen. 
Excursie op 18 Jan. 1951... . 
Vergadering op 1 Febr. 1951 in same renwerking met 

de Afd. voor Petroleumtechniek . . . No. JA. 
Symposium op 6 Febr. 1951 in samenwerking met 

Ned. Nat. Ver., Sectie v. Toegepaste Natuurk., 

en Ned. Radio Genootschap . . » . No. LA, 
Vergadering op 30 Maart 1951 in samenwerking met 

Ned. Radio Genootsch. en Sectie Toegepaste 

Natuurk. der Ned. Natuurk. Ver. . . No. 7/2 A. 157 
Symposium over niet-lineaire verschijnselen op 2 Mei 

1951 in samenwerking met de Ned. Nat. Ver. 

No. 15 A. 193 
Vergadering op 22 Mei 1051... . . . . No. 17A. 214 
Vergadering op 9 October 1951. . . . . . N0. 39 A. 428 
Excursie op 29 Nov. 1951. . No, 46 A. 488 


SECTIE voor REGELTECHNIEK 
Conference on Automatie Control 1951 . . No. A. 86 
Vergadering op 8 Nov. 1950 (Not.). . » - WR 
Excursie op 13 Juni 1951 (Progr.). 262 
Excursie op 13 Juni 1951 (Not.).. . - 557 
Symposium „Terugkoppeling” op 28 Sept. 

(Pro 404 
458 


Togr. 
Vergadering op 2 Nov. 1951 (Progr.) . . No. A. 


AFDELING VOOR VERKEER EN VERKEERS- 


TECHNIEK. 

Balans per 81 Dec. 1850. . . ».....No 7 
Begroting 1952 . . . 
Jaarverslag over 1950 . 
Verlies- en Winstrekening 1950 °  ° 
Wijsiging Reglement. . . . . . .. No. 


7A. 


33 A. 376 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 


Vergadering op 17 Januari 1951 .. . . . No. 9A. 110 
Vergadering op 21 Febr. 1951 . . . No. 14 A. 188 
Vergadering op 11 April 1951 ; . No. 24 A. 286 
Vergadering op 7 Juni 1951 in samenwerking met de 

Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde. No. 26 A. 308 


Programma’ van vergaderingen. 
Vergadering op 13 Febr. 1951 in samenwerking met 

de Afd. voor Eleetrotechniek . . . . No. 3A. 

Vergadering op 21 Febr. 1951... . . . . No. 5A. 

Vergadering op 11 April 1951 A: 
Vergadering op 7 Juni 1951 in samenwerking met 

de Afd. voor Bouw- en Waterbouwkunde. 

No. 19 A. 
Vergadering op 26 Sept. 1951 . R . No. 35 
Vervallen der vergadering op 26 September 1951. 

No. 37 A. 

. No. 45 A. 
. No. 47 
No. 51 


236 
396 


412 
476 
502 
550 


Vergadering op 27 Nov. 1951 
Vergadering op 12 Dec. 1951 
Vergadering op 23 Jan. 1952 


AFDELING VOOR WERKTUIG- EN SCHEEPS- 
BOUW. 


Begroting 1952 N0.49A. 526 


De Gouden Erepenning van de Afdeling voor Werk- 
tuig- en Scheepsbouw aan ir J. OvERwEG. 


Excursie naar Lille . . 
Jaarverslag 1950 
Vacantieleergang 1951 te Delft. 


>>>>>> 


Notulen en verslagen van vergaderingen. 

Exdursie op 18 Dec. 1950... . 2... . 783 

Exeursie op 13 Maart 1951 .. . jo. 13 A. 169 
Herhaling van de excursie naar de N. v. Motoren- 

fabriek Thomassen, De Steeg, op 12 April 1951 

No. 17 A. 213 

No. 23 A. 278 

No. 48 A. 517 


Vergadering op 22 Mei 1951. . 
Vergadering op 6 Nov. 1951. . 


Programma’' van vergaderingen. 
Excursie op 17 Jan. 1951... 
Excursie op 13 Maart 1951 ... . No. 
Excursie op 12 April 1951 (Herhaling) . - AA 
Jaarvergadering 1951 op 22 Mei 1951 . . . No. IQ A. 
Vergadering op 25 Mei 1951... . . . No. 18 A. 
Uitstel der op 25 Mei 1951 bepaalde vergadering. 

No. 20 

Juni 1951. 
No. 18 A. 

Lastechnische bijeenkomst op 20 Sept. 1951 in samen- 

werking met de Kring Metalen van de Bond 

voor Materialenkennis en van de Au Ver. 

voor Lastechniek . . No. 35 
Vergadering op 10 October 1951. in 

met de Afd. voor Electrotechniek . . No. 39 
Excursie naar de Ned.-Am. Fittingfabriek te Deven- 

ter op 6 Nov. 1951... . er 
Excursie naar de P.E.N.-centrale te Velsen-Noord 

op 18 Dec. 1951 . No. 49 


Excursie naar Lille en omgeving 4—7 


SECTIE VOOR WERKPLAATSTECHNI 
Kort verslag van de oprichting af tot aan 4 Juni 1951. 
No. 30 
Samenstelling Bestuur . - No. 49 
Verbetering: Als vorsiantste naam toe te voe- 
gen: ir W. M. pE VRrıes. 
Vergadering op 16 Maart 1951 in samenwerking met 
de Ver. v. Metaalindustrieen. (Not.) . No. 76 
Gereedschapsdag op 9 Mei 1951. (Not.) . . No. 22 
Vergadering op 4 Juni 1951. (Not.) . . No. 30 
Vergadering op 16 Maart 1951 in samenwerking met 
de Ver. voor Metaalindustrieen. (Progr.) No. 9 
Vergadering op ® Mei 1951. (Progr.) . 
Vergadering op 4 Juni 1951. (Progr.). . 
Vergadering op 20 Nov. 1951. (Progr.) . . 


Normalisatie. 


Centrale Taalcommissie voor de Techniek (C.T.T.) 
No. 3A. 25 No. 4A. 39 No. 8 
No. 46 A. 488 No. 48 


Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland: 
No. 4A. 39 No. TI A. 187 No. I2A. 
No. 17 A. 208 No. 19 A. 226 No. 27 A. 
No. 28 A. 322 No. 31 A. 853 No. 35 A. 
No. 37 A. 409 No. 39 A. 428 No. 44 
No. 45 A. 472 No. 52 
Taalzuivering (De Nederlandse ingenieur en de), door 
prof. W. F. J. M. Karuvı Var. 10/11 


Onderwijs (Hoger). 
‚Afscheidsecolleges: 


DrESDEN (Prof. ir D.).. 
PRITZELWITZ VAN DER Honst (Prof. ir E. 


ENGELBERT VAN BEVERVOORDE (Prof. ir W. 


Ambtsaanvaardingen: 

Geuze& (Prof. ir E. C. W.A.) . 
KorEvaAar (Prof. dr J.) . 
RıEssen (Prof. dr ir H. van) 
SCHOUTEN (Prof. ir C.) 


ZAANEN (Prof. dr A. C.) No. 


> 
No. 21 251 
58 
58 
No. 17 213 
| 
112 
158 
235 
223 
244 
223 
395 
428 
458 
530 
EK. 
A. 38 
A. 19 5 
A. 261 
A. 34 
A. 214 
85 A. 262 
500 A. 475 
85 
85 | 
A. 518 
152 
311 
39‘ 
465 
556 
32 
= 171 
158 
| . No. 38 A. 419 Be 
C. von). 
No. 24 A. 284 a 
No. 44 A. 467 Br 
‚ 3 A. 26 


_Zakenregister. 


‚Benoemingen tot hoogleraar aan de T.H.: 


BEVERVOoRDE (Ir W. F. C. E. van) . . No. 20 
BerG (Ir J. van DEN) a . No. 43 
(Ir H.). . No. 43 
EmDeEn (Ir E. van). . . No. 43 
.. . No. 20 
WESTERDIIK (Ing. J. B.) .. . . |. . No. 43 


Benoemingen tot buwitengewoon hoogleraar aan de T,H.: 


GeuzE (Ir E. C. W.A.)... . No, 37 / 
Graar (Ir J. E. DE) . No. 43 
Kosten (Dr ir C. W.) . No. 43 


Benoeming tot hoogleraar aan de Landbouwhogeschool 
te Wageningen: 
Lenicer (Dr ir H.A.) . . 


Benoeming tot lector aan de T.H.: | 


DonkersLoot (Ir A. J.). . No. 40 A. 
Benoemingen tot het geven van onderwijs aan de T.H.: 
Beurzen: 
Amerikaanse voor Nederlandsche studenten. No. JS A. 
British Couneil Scolarships . . No. 41 A. 
Chicago in Aug. en Sept. 1950 (Oproep van gegadig- 
den voor een studiereis t.g.v. het Ingenieurs- 
Studie aan de T.H.. . A: 
Studie in de Unie van Z. „Afrika t. b. v. Nederlandse 
Studenten > . No. A. 
Zomereursus 1952 Massachusetts Institute of Tech- 
nology . EN . No. 48 A. 
Buitengewone vergadering \ van de Senaat der T.H. 
op 1 Oct. 1951... . . . No. 39 A. 
Delftse Hogeschooldagen 1952 x . No. 49 A. 
No, 52 A. 
Erepromotie van Z.K.H. Prins Bernhard (De) her 4 
ir H. SANGSTER Ri 48 A. 
Ervaring, intuitie en vernuft i in de BER en 1 de 
techniek (Dies-rede), door prof. ir €. G. J. 
VREEDENBURGH. Verbetering: blz. A. 63, le 
kol., 82e regel, staat: 11, %, lees: 1%, 
No. 6A. 
„Het Hoger Onderwijs op de verg. 
Eupen in de v. S. (De). . No. 39 A. 


International Association for the exchange of students 


for technical experience (T.A.E.S.T.E.) No. 8 


Lezingen over acoustiek aan de T.H. . . No. 43 / 
Private promoties: 

BauLHan (Ir J.). No. 27 
BaurE (Ir G. G) No. 47 
Houßen (Ir G. M. M.) . 
Jong (Ir J. R. DE)... No. 47 
MANEN (Ir J. D. van). . No. 27 
OLrueEn (Ir H. van) No. 25 
RADEMAKER (Ir R.). . No. 50 
RoeuLors (W. P.).. No, 49 
SCHOENFELD (Ir J. em). No. 26 
StEENIS (Ir J. van). No. 25 
TiEDEMA (Ir T. J.).. No. 49 
Torr MEIWER (Ir M. pv) No. 49 
Vıms (IrG.S.v.D)... No. 50 
WIEcHERS (Ir S. G.) No. 26 


Proeffabrieken voor Physische- en Chemische Tech- 
5 nologie der Technische Hogeschool op 9 Febr. 
1951 (Overdracht door ir J. von Könıss- 
LÖW . . 
Technisch Hoger Onderwijs aan "de hand v. h. Rap- 
port v. d. Commissie voor het bestuderen v. d. 
technische opleiding in de V.S. (Bespreking 

van het), door prof. ir D. DreEspen. 
Var. 10/11 
Technische Hogeschooldagen 1951 (De) ... No. 5 
Tijdelijke leeropdracht aan dr ir M. G. Dıeur en 
ir W. H. van ZoEst om ED te geven 
aan de T.H. No. 45 


A. 


>> 


De Ingenieur 1951. Algemeen gedeelte. 


Blz. 


242 
456 
456 
456 
242 
456 


411 


67 
424 


93 
454 


317 
499 
284 
307 
499 
317 
297 
539 
526 
307 
297 
526 
526 
539 
307 


75 


149 
47 


474 


Uitwisseling van studenten voor DO werken in 


het buitenland (De). 
Voordrachten over industriele vormgeving aan - T.H. 
No. 45 

Onderwijs. 


Architeeten-examen 1951 . . R . No. 14 
Diploma van The Institution of the Rubber Industry 
In England (Internationale erkenning van het) 


No. 44 A. 
Nijverheidsonderwijs (Ned. Genootschap tot opleiding 
van leerkrachten voor het) . No. 16 A. 
er in Nederland (Over de opleiding van), door 
. C. M._Voceıs . 
Openbaar Bestuur. 
Bedrijfsregelingen (Verscherpt toezicht van de Over- 
heid op de aanmelding van). . . No. 21 A. 
Sociaal-Economische Raad . . ı No. 4A. 
Sociale afdeling bij de Dienst Uitv: vering van Werken 
Wederopbouw en Volkshuisvesting wi ijzigingen in 
de Centrale Directie van de). . No. 20 A. 
Prijsvragen. 
Afbouw St. Martinustoren te Weert (Prijsvraag). 
No. 21 A. 
No. 28 A. 
Afdeling der elecetrotechniek van de T.H. (Ingevolge 
art. 37 der RER (Prijsvragen 
in de) .. . No. 24 A. 
Jules Boulvin voor het beste geschrift over toegepaste 
mechanica in de machinebouw (Internat. 
3-jaarlijkse prijsvraag). 
Montefiore (Stichting George). Vitslag 
internationale prijsvraag . 8 A. 
Vereniging van Delftse Ingenieurs. 
Aanwijzing plaatsvervangend Voorzitter i.v.m. afwe- 
zigheid wegens studiereis naar de V.S. ne de 
Voorzitter .. No. 42 A. 
Adviescommissie voor militaire "aangelegenheden. 
No. 50 A. 
Algemene Zomervergadering op 26 Mei 1951 te Hil- 
versum 
Algemene Zomervergadering op 26 Mei 1951 te Hil- 
versum (Kort verslag van de) . . No. 32 A. 
Belangrijke mededeling R . No. 47 A. 
Betaling van abonnement op De Ingenieur door leden 
van onze Vereniging No. TO A. 
Commissie tot herziening van het „Tarief voor in- 
genieurswerkzaamheden 1930” No. 40 A. 
Commissie voor maatschappelijke belangen. No. 51 A. 
Contributie-betaling abonnementsprijs van De Inge- 
nieur en nieuwe Naamlijst (Mededeling be- 
treffende) No. 4A. 
No. IT A. 
Inlichtingen over Australie@ (Tasmanie). . . No. 43 A. 
Instelling adviescommissie . . 
Mededeling aan de leden betreffende een met het 
Coll. van Reetor Magnificus en Assessoren der 
T.H. gevoerde correspondentie inz. de oplei- 
ding van verschillende ingenieurs . . No. I4 A. 
Naamlijst (Gegevens voor nieuwe) 
No. IO A. 
Naamlijst 19850—'51. 2.2... 31 A. 
Plaatsingbureau: 
Techn. Seeretaris Coal Research Australie. Mijn- 
ingenieur op petroleumgebied voor Turkije. 
No. 1 A. 
Vacatures in Nyassaland Ar 
Aanvragen om experts voor nıinder ontwikkelde ge- 
bieden . . © 
Mogelijkheid tot plaatsing ve van  ingenieurs in Ecuador 
en Pakistan 
Aanvragen van experts voor r minder ontwikkelde ge- 
No. 32 A. 
Civiel-ingenieurs en M.T.S.-ers voor aanleg van vlieg- 
velden in Frans-Marokko . . . No. 34 A. 


No. 48 A. 
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Blz. 

Aanvrage voor Canada . . 
Samenstelling Bestuur. Verbetering: toevoegen: 

ir J. L. PoELHERKE ... 
Samenstelling Bestuur. . . 
Schrijven aan de Raad van Ministers ı naar aanleiding 

van de rede van de Minister van O. K. en W. 

in de IIde Kamer der Staten-Generaal op 10 

Mei 1951. . . .. No. MA. 
Voorlopige mededeling betreffende de Zomerverga- 

dering 1951 . . 
Voor weddeverhogingen medetellende diensttijd voor 

officieren-ingenieur » 2... N0. 27 A. 


Verenigingen, Commissies en Stichtingen. 


American Society for Testing Materials (A.S.T.M.). 
Het programma voor corrosie-onderzoek. 
No, 3A. 
Amsterdamsche Haven” (Vereniging WE Tentoon- 
stelling te Amsterdam. . . ..,. Ne, 36 A. 


Betonvereniging. Mededelingen. AEEAPRER: in No. 27 
Bt. 56: Toevoegen onder Bestuursleden: ir J. 
A. H. Hartmann. 
No. 8 No. 5 Bt. 16 No. 9 Bt. 
No. 18 Bt. 48 No. 27 Bt. 56 No. 49 Bt. 
No. 41 Bt. 
Biophysica (Stichting voor). Voordrachten over me- 
disch-physische onderwerpen op 17 Nov. 1951, 
in samenwerking met Ned. Ver. voor Electro- 
logie en Röntgenologie en de Ned. Natuurk. 
Bouweentrum te Rotterdam (Het) . 
Centrale Commissie voor studiebelangen. Samenstel- 
ling van het Bestuur . . 
Centrale Taalcommissie voor de Techniek (E.T.T.). 
Enkele algemene VER bij de keuze 
van de woorden. . . . - 
Jaarverslag 19499 . 
Uit het Jaarverslag 1950 
Civiel-landmeters (Vereniging voor). Vergadering op 
17 Maart 1951 . 
Contactgroep Opvoering Produetiviteit (Stichting) 
c.0.P. bulletin . . No. 
Directeuren van Gemeentewerken (Ver. 'van). 
gadering op 30 Nov. 1951... . . No.4 
European Association of Exploration Geophysieists. 
Vergadering op 15 Dec. 1951. . . . No. 47 A. 


Geluidstichting: 
Vergadering op 20 Maart 1951. . . No. TO A. 
Reorganisatie . . . No. 15 A. 
Voordraeht, 1 Mei 1951 . 
Vergadering, 9 Mei 1951 . . . . . No. 17 A. 
Lezing dr Cyrır M. Harrıs . . . . No. dl A. 


Movg:« werff-fonds. Toelage PR No. 15 A. 
Ingenieurs, werkzaam in de Prov. Overijssel 1 Maart 
1951 te Zwolle ati bestaan der Vereni- 
ging van). . No. 8A. 
Institute of Petroleum. Programma ' van lezingen. 
No. 41 A. 
International Association for the exchange of students 
for technical experience (I.A.E.S.T.E.) No. 8 A. 
International Student Service. Gala-avond op 22 Jan. 
1951 van het Delfts Comite . . . . No. 2A. 


K.N.A.C. 
IXe Fe 26 Oct. 1951 te ’s-Gra- 
venhage . . . 
De Wegverkeersdag op 26 Det. 1951 . No. 41 A. 
K.S.V. Sanetus Virgilius. Reünie op 14 Br" 1951 
(58ste Dies Natalis). . 
Leraren in Natuur- en Scheikunde (Ver. v.). Vacantie- 
cursus over Kernphysica, in samenwerking 
met de Ned. Nat. Ver... . ... No. 25 A. 
Luchtbehandeling (Vereniging voor). Eng op 
21 Maart 1951 . . IT A 


Luchtkartering te Delft (Internationaal Opleidings- 
centrum voor) . 36 
Mathematisch Centrum: 
Voordrachten en Colloquia Toeg 
kunde . . 
Cursus „Parametervrije Methoden”. 
Najaarsvoordrathten en cursussen . . No. 39 A 


Vacantiecursus over Wiskunde als toegepaste 
»wetenschap, 27—29 Aug. 1951 te Amsterdam. 
No. 25 
No. 31 
No. 33 
Voordrachten en cursussen Voorjaar 1951. 
No. 
Medhanische Productiemethoden (Internationaal col- 
lege voor het Wetenschappelijk Onderzoek van 
de). Uitnodiging aan onderzoekers en samen- 
stelling van het college . . » » » » No. 48 
Nederlands-Belgische Ver. v. Graanonderzoekers. 
Studiedag op 6 Nov. 1951 te Utrecht. No. 42 A. 
Ned. Bodemkundige Vereniging. 
Grondwaterwinningsdag op 23 Febr. 1951. 
No. 7A. 
Ned. Chemische Vereniging. 
Vergadering op 6 Juli 1951, in samenwerking 
met de Ned. Keramische Ver. en de Ned. 
Natuurk. Ver. . . 
Ned. Congres voor Openbare G dheid li 
Vergadering op 2 Juni 1951 . . . . No. A. 
Ned. Genootsehap tot opleiding van leerkrachten 
voor het Nijverheidsonderwijs . . . No. 16 A. 
Ned. Hout-academie. 
Ned, Instituut voor Efficieney. 
Studiegroep voor Verpakking. 
Cursus Moderne Bedrijfsorganisatie . No. 39 A. 
Effieieney-dagen 28—29 Nov. 1951 te Utrecht. 
No. 46 A. 
Oprichting van een Afd. voor Arbeidstechniek 
N.I.D.E.R. 
Symposium over door oetrooien te beschermen 
Ned. Verkeersinstituut. 
Studiedag 20 Maart 1951 .....No. WA. 
Ned. Instituut voor Vliegtuigontwikkeling. 
Uit het 4e jaarverslag (1950) . . . . No. 30 A. 
Ned. Inst. voor Volkshuisvesting en Stedebouw. 
Vergadering op 23 Febr. 1951 . . . No, 7A. 
Ned. Ver. voor Electrologie en Röntgenologie. 
Voordrachten over medisch-physische onder- 
werpen op 17 Nov. 1951, in samenwerking met 
de Ned. Natuurk. Ver. en de Stichting voor 
Biophysica . . 
Ned. Ver. voor Fotografie « en "Fotochemie, Verg. op 
22 Dec. 1951 te Amsterdam . . . . N0. 51 A. 
Ned. Keramische Vereniging. 
Vergadering op 9 Febr. 1951 . . . No. 5A. 
Vergadering op 13 April 1951 . . . No. I4 A. 
Vergadering op 6 Juli 1951, in samenwerking 
met de Ned. yon Ver. en de Ned. 
Chem. Ver... . . No. 4A. 
No. 25 A. 


Ned. Landmeetkundige Federatie. 
Studiedagen 30 Mei—1 Juni 1951 . No. TO A. 
Ned. Vereniging voor Luchtvaart. 
Tweede Lustrum . 
Ned. Ver. voor Luchtvaarttechniek. 
Filmvertoning op 7 Nov. 1950. . 
Vergadering op 30 Jan. 1951 
Ned. Natuurkundige Vereniging. 
Vergadering op 17 Febr. 1951 . . 
Vergadering op 14 April 1951 . . . 
Zomervergadering op 22 Juni 1951 . 
Vergadering op 6 Juli 1951, in samenwerking 
met de Ned. Keramische Ver. en de Ned. 
Chem. Ver... 25A. 
Vacantie-cursus over Kernphysica, in samen- 
werking met de Ver. v. Leraren in Nat. en 
Scheikunde . . . 
Vergadering op 22 Sept. 1951 te Amsterdam. 
No. 35 A. 
Vergadering op 20 Oet. 1951 . . . No. 39 A. 
Voordrachten over medisch-physische onder- 
werpen op 17 Nov. 1951, in samenwerking met 
de Ned. Ver. voor Eleetrologie en Röntgenolo- 
gie en de Stichting voor Biophysica . No. 43 A. 
Vergadering op 22 Dec. 1951. . . . No. 47 A. 
Ned. Radiogenootschap. 
Vergadering op 19 Jan. 1051 . . . No. TA. 
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Vergadering op 21 Maart 1951. . . No. 17 A. 
Voordracht op 1 Mei 1951, in aa ur. 
met de Geluidstichting . 
Vergadering op 9 Mei 1951, in samenwerking 
met de Geluidstichting. . No. 17 A. 
Excursie naar Kootwijk op 2; Juni 1951. 
32 A. 
Vergadering op 11 Sept. en, No. 36 A. 
Voordrachten op 31 Oct. 1951... . No. 43 A. 
Voordracht van prof. H. NorInDEr uit Upp- 
sala (Zweden) op 28 Nov. 1951. 
Symposium: „De antenne voor zeer korte gol- 
ven” op 3 Dec. 1951 . No. 47 A. 
Ned. Rheologische Vereniging. 
Vergadering op 26 Jan. 1951 . No. 3A. 
Vergadering op 22 Juni 1951. » No. 4A. 
Ned. Vereniging van Uitvinders. | 
omtrent doel en streven op 
Ned. Organisatie voor Z. w. 0. 
Subsidies en Stipendia . No. 24 A. 
O.E.E.S. 
Oprichting van een Commissie voor Weten- 
schappelijke en Technische Aangelegenheden. 
No. I2 A. 
OÖrganisatie-commissie. 
Gezondheidstechniek T.N.O. 
Verslag le en 2e kwartaal 1950 . No. 2G. 
Physisch-Chemische Constanten Centraal 
Ponts et Charpentes, Nederlandse grocp (Association 
Internationale des) a No. = A. 
Ratiobouw. Reorganisatie A. 
Reiselub voor Academiei e.s. Öprichting A. 
Rheumatiekfonds Dr Jan van Breemen as: 
No. I4 A. 


Route. Hervatting der publicatie van het Bulletin 
(Ass. Internat. Permanente des Congres de la) 


No. 16 A. 


Rubberstichting, Delft. 
Recente ERSHEN op het gebied van Latex- 


- 


toepassingen 2A. 
Opening van het nieuwe ‚gebouw te _ op 
29 Oct. 1951. . 


Algemene onderwerpen. 


Afstandhouders . . . + No. 49 
Autobus-Station te Newbury Park (Londe n). No. 7 
Betontechniek in Amerika (Ervaring op het gebied 
der). 
Arbeidsvoorwaarden en ORTEN, door ir 


W. THunniIssEn. | 
Betonsamenstelling, door ir J. Burrisk. 
No. 5 


Bevoegdheid tot het ontwerpen van en het houden 
van toezicht op de rates van betoncon- 
structies (De). 

Breukzekerheid in doorsneden van gewapend- -beton 
en van gespannen beton (De), door ir W. C. 


COEPIJN . No, 49 
Broeikassen (Verplaatsbare) No. 18 
Cementzakken (Inlevering papieren) AN 


Cylindrisch schaaldak voor eirkelvormig amphitheater 


No. 9 

Experimenteel Betononderzoek, door dr ir A. M. 

Glas bij v oorgespannen constructies (Toepassing van). 
No. 36 


Groothandelsgebouw te Rotterdam door H. A. 
MAASKANT . . . No. 9 
Keuring van beton ( Apparatuur voor - snelle). No. 27 
Kwaliteit van beton door meting der snelheid van 
voortplanting van daarin opgewekte trillingen 
(Het onderzoek naar de)... ... No. 9 
Oorlogsgedenkteken (Een merkwaardig).. . No. 3/ 
Relaxatie-grootheden van Cross, voor rechte staven 
met veranderlijk traagheidsmoment (Bijdrage 


Bt. 


Bt. 
Bt. 


Bt. 
Bt. 
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De bijlage Beton is onderverdeeld in: Algemene onderwerpen. - 


Algemeen _gedeelte. - — _Beton. 


Internat. Symposium over En 14 en 15 


Nov. 1851 te Delft .. .. . . No. 36 A. 
Scheepvaart en Luchtvaart (Institut voor). 

Ter gelegenheid v. h. jaarverslag 1950. No. 27 A. 
Statistiek (Vereniging voor). 

Statistische Dag 1951, 28 Febr. . We 8A 
Statistiek (Bedrijfsseetie der Vereniging voor). 

Vergadering op 7 Mei 1951 .. . . No. I8 A. 


Voordracht op 8 Sept. 1951 te Utrecht. No. 35 : 


Stichting Technisch Documenten Centrum. 


Beeindiging van de Werkzaamheden. No. 44 A. 
Studiebelangen (Centrale Commissie voor). 

Dagelijks Bestuur . A No. 22 A. 
Technisch Economisch Genootse hap. 

Vergadering op 14 Maart 1951. . No. 9A, 


Vergadering op 24 Oct. 1951 te Amsterdam. 


No. 42 { 
No. 20 A. 


Dagvergadering op 30 Mei 1951 

Vergadering’op 12 Dee. 1951. . . No. 48 

Technische Physica (Ver. voor), in samenwerking 
met de Geluidstichting. 

Lezing dr Cyrın M. Harrıs 

The Institution of the Rubber Industry in England. 

Internationale erkenning van het Diploma. 

No. 44 

Union of International Engineering Organizations. 

Mededeling omtrent de lid-oprichters. No. /2 

Van 't Hoff-fonds (Toelage uit het). . No. 14 


No. 41 


A. 


A, 
A. 


Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (V.W.O.). 


Openbare vergadering op 3 Maart 1951 „Het 

Hoger Onderwijs op de Helling”. . . No. 6 
Verfinstituut T.N.O. 

Technische Dag over physische en mechani- 

sche keuringsmethoden van verf op 


1951 te Utrecht . . A. 


Voordracht en Comits 
Uit het verslag 1 Juni 1950/51 
Warmtestichting. 
Vacantiecursus over Vochtverschijnselen en 
Warmteovergang 6—7 Sept. 1951 te Utrecht. 


No. 31 A. 
Waterleidingsbelangen in Nederland (Vereniging voor). 
No. 18 


Jaarvergadering op 11 Mei 1951 
Waterstaatsingenieurs in Indonesie (Ver. v.). 
Lezing op 24 Nov. 1951. . R 


- Boekennieuws. 


tot de berekening van de), door F. J. Noz. 

No. 14 

Schoorsteen door middel van „V oorspanning”® (Het 

versterken van een). . . x No. 14 

Spoorwegoverkluizing te Rouen (De), door jhr ir A. 
L. van DEN BRANDELER . . 

Staatsmijnen uitgevoerde betonwerken (De in de 

laatste ee voor re door ir €. W. J. GRrooT- 


HOFF No. 18 
Transportleidingen voor w vate r (V oorgespannen beton 
bij), door ir G. WısnsTtRA . . 

No. 31 


Trilmachines voor het verdichten van beton in de be- 
kisting (D.I.N. 4235—-Oect. 1950) (Ontwerp- 
Richtlijnen voor het gebruik van) . . No. 36 

Water-daken . . u . No. 18 


Boekennieuws. 


Beton-Kalender 1951, door Sw. No. 36 
„Bouwnijverheid”, Productiviteitsgroep, 


door Sw. . No. 36 
BRUGGELING (Ir A. G.) Voorgespannen beton, 
door dr ir A.M. Haas. . 


Funk (Dipl. Ing. Orro) en Dipl. Ing. FRIEDRICH 
Zen. Zusatz- und Anstrichmittel für Mörtel 
und Beton, door ir A. H.Sweys . . No. 36 
GRAF (Otto). Die Eigenschaften des Betons, door 
dr ir A.M. Haas . 
KrLEınKkoGeı. Einflüsse auf Beton und Stahlbeton, 
door ir A. H. Sweys . . 8 No. 14 
SALIGER (Prof. Dr. Ing. R.), Die neue Theorie des 
Stahlbetons, door dr ir A.M. Haas. . No. 36 


. No. 33 A. 


No. 46 A. 
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B. Bou w- 


Wegen en Spoorwegen. — Grondonderzoek. 
Blz. 
Boekennieuws. 
BARRE (H, J.) en L. L. SAMmMET, Farm structures, 
door N. B. GOUDSWAARD. . . No. 8B. 18 
BoERHAVE BEEKMAN (W.). Hout in alle tijden, door 
No. 37 B. 135 
BoSSELAAR (J. A.). Stedelijke rioleringen, — ir 
L. €. DEN OUDEN . No. 77B. 56 
(DANIEL). Strassenbautechnik der Gegen- 
wart, door prof. dr ir F, J. NELLENSTEYN. 
No. 46 B. 176 
FEDERHOFER (K.). Dynamik des Bogenträgers und 
Kreisringes, door dr ir A. D. pe Parer No. 44 B. 165 
Fortschritte und Forschungen im 
ir C. F. van BERGEN. . N 
HaßBerstock (Dr Ing. K. B.). Die n- „freien 
nungsweisen des einfach bewehrten, rechtecki- 
gen Stahlbetonbalkens, door ir Franx. 
No. 4d/ Bt. 80 
(VERN. O.) and Cyrır H. Harkrıs. Acousti- 
cal designing in archireeture, door ir J. van 
DEN EısKk No. 27 
LACKnER (Dr. Ing. Erıcn), Berechnung mehrfach 
gestützter Spundwände, door prof. ir J. J. I. 
SPRENGER . N = B. 114 
Lösert (B.), Bemessungsverfahren, door ir J. C. 
NOBEL.. . No. 19 B. 64 
NÄBAUER (M.), Vermessungskunde door N.D. Haas- 
BROEK . . No. 37 B. 135 
PostEma (Ir J. A. ir M. A. en ir W. 
v. D. SCHRIER, Weg- en Waterbouwkunde 
(dl. II), door ir J. Zuurnees . No. I9 B. 62 
Rouse (Hunter), Engineering Hydraulies, ir 
H. J. SCHOEMAKER . . I3B. 37 
SC HAFFERNAK (F.). Fiussmorphologie und 
door ir L. van BENDEGOM . . e. 37 B. 136 
ScHENcK (Dr. Ing. WoLrran). Der 
prof. ir J. J. I. SPRENGER . . . . . N0.32B. 114 
Bodenuntersuchungen für Inge- 
nieursbauten, door ir E. C. W. A. GEUZE. 
No. 13 B. 38 
Technische Vraagbaak (De), deel W., onder red. van 
ir J. E. DE Vrıes, door ir J. €. Le NoBEr. 
No. 44 B. 164 
Tuunissen (Ir H. J. W.). Gewelven, door ir J. F. 
van HoyTEmA 
TöLkKe (Prof. Dr. Ing. FriEDRICH). Veröffe ntlichungen 
zur Erforschung der Druckstoszprobleme in 
und door 
ir B. No. 11B. 
TRıneEs (G. H.) en W. v. ». Ke RKHOF. De Bouwkun- 
dige Begroting, door ir J. K. Tromp . No. 27’ B. 71 
Weg- en Waterbouwkunde, dl. III, onder red. var 
ir A. P. Pormaf, door ir J. C. ve Noseı No. 28 B. 95 
Wırkes (Prof. Gorpon B.). Heat Insulation, door 
ir D. van ZUILEN No. 179B. 61 
Wiınkeı (R.). Angewandte Hydromechanik im Was- 
serbau, door ir H. J. SCHOEMAKER. . No. 2/ B. 71 
Woorden en Werken van prof. ir GrANPRE. MoLIERE, 
door ir F. H. WARNAARS No. I9B. 63 
Bouwkunde. 
Abdij en Kerk van Middelburg (De restauratiewerken 
aan de), door ir H. pe Lussanet DE LA 
SABLONIERE R . Na. 172 A. 147 
Amercentrale als utiliteitsgebouw (De), door ir J. a 
C. VAN DER STEUR . . . 465 
Betonwerken (De in de laatste jaren voor de Seuate- 
mijnen uitgevoerde), door ir €. W. J. GroorT- 
Building Research Congress London 11—20 Sept. 
1951, door prof. dr C. A. Losßrky pE Bruyn, 
prof. dr ir J. P. Mazure en ir D. van ZuILEn. 
No. 46 A. 477 
No. 47 A. 489 
Cylindrisch schaaldak voor eirkelvormig amphitheater 
No. 9 Bt. 23 
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en Waterbouwkunde. 
De afd. Bouw- en Waterbouwkunde is onderverdeeld in: Boekennieuws. 


Havens. 


Deformaties van gebouwen (Een nieuwe methode 
voor het bepalen van), door ir C. FrAnx n.i. 


en ir P. RıicHAarDus g.i. . No. 46 
E.N.C.I. 1926—1951, door ir A. H. Swers . No. 41 
„Europa Halle” te Hannover (De). No. 34 
Europa-Huis te Straatsburg (Het) No. 46 


Exacte methode-Cross in vergelijking met gebruike- 
lijke theoretische rekenwijzen (De), door ir 
J. C. Le NoBeEı 
Exacte vereffening van de Knooppuntsverdraaiingen 
bij de methode-Cross, door ir J. C. LE NOBEL. 
No. 8 

Funderingen in Amerika (Twee merkwaardige). 
Verbetering: Op blz. 42, 2e kol., Pe regel v.o. 
staat: zak, lees: . - No. 15 
in de Proefwoningen T.N.O. 
» Rotterdam (Een en ander over de), door 
ir J. van DEN Euk .. 
Groothandelsgebouw te Rotterdam (Het), door H. A. 


MAASKANT . . No. 9 
Hangar op het vliegv eld Kloten bij "Zürich (De eerste) 
No. 15 


Hoog- of laagbouw in de Utiliteitsbouw (Symposium: 
Het vraagstuk van) 
I. De eisen door de economische aspecten 
van de onderneming, door Dipl. Ing. A 
D. van per Koocn. 
II. De physiologische eisen, door G. J. For- 
TUIN. 
. De bouwtechnische eisen en de conse- 
quenties, door ir M. Gout. 
. Stedebouwkundige en architeetonische 
gezichtspunten, door ir S. J. van EMBDEN. 
12/15 
Martinitoren te Groningen (De restauratie van de), 
door dr ir G. W. van HEukELoMm . . No. 11 
Membraanspanningen in doorgaande verstijfde eylin- 
drische schalen van willekeurige vorm (Bere- 
kening van de), door ir F. A. VrEEDE. No. 28 
Radioisotopen ten dienste van ingenieurswerken. 
No. 10 
Royal Festival Hall (The) . R No. 40 
Schuilplaatsen van de burgerbevolking, door L. J. 
SPANJAERDT SPECKMAN 
Stadhuis van Middelburg (Uitwendige restauratie van 
het), door M. J. J. van BEvEREN . . No. 13 
Thermische Centralen (Bouw van), door ir L. Vos. 
No. 41 
Uitkragende constructie voor het hoofdkantoor van 
de Sociale Zorg van Denver . 
Verspilling van warmte in de verwarmingsinstallaties 
van ziekenhuizen (Het tegengaan van) No. 9 
Volksvertegenwoordiging te Bonn (Het nieuwe ge- 
bouw van de Federale). 
Verbetering: zie blz. B. 176 . . No. 41 
Voorgespannen-beton congres te Gent in Sept. 1951 
(Het), door ir. J. A. H. Harrmann. . No. 41 


Bruggen, Wegen en Spoorwegen. 


Aanlegsteiger te New-York op caisson- 


fundering . No. 15 
Betonweg met voorgespannen wapening te Crawley 
(Sussex) . 
Cellendamwand in Amerika (Een toepassing van). 
No. 28 

Funderingen in Amerika (Twee merkwaardige). 
No. 15 
Lasspanningen op plooien (Invloed van), door ir J. 
DE Bruine. . No. 15 


Rederijbrug te Rotterdam (De stalen bovenbouw van 
de nieuwe), door ir M. A. Hartmann. No. 27 
Rolopleggingen ONE van de constructie- 
hoogte van) . . EEE 1: 
Spoorwegwerken te Leiden. 
I. De algemene uitvoering, door ir F. ScHauus. 


Vär. 69/70 
II. Het N: door ir H. G. J. 
SCHELLING . Var. 69/70 


. No. 48 / 


Bt. 
B. 


Bt. 
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Bt. 


Bouwkunde. — Bruggen, 
- Waterbouwkunde. — Waterwegen. 
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Grondonderzoek. 


Soil Mechanies and Foundation Engineering” (Sa- 
menvatting van de jaarrapporten van enige na- 
tionale secties van de „International Society 
of), door ir T. K. Huizınca . . . . No. 7A. 

Soil mechanics in relation to eontracting, door H. @. 
GOLDER . 45 

Zandmonsters (Een n nieuwe methode voor het steken 
van ongeroerde) 


Havens. 


Franse havens (Het herstel der) . . No. 8 
’s Rijkszeehaven „Het Nieuwe Diep’ (De uitbreiding 
van), door ir A. EssInK . . . . » . No. 34 


Waterbouwkunde. 


Baggermolens (Hollandse Oude), door G. a = AN. 
No, 38 A. 

Bemaling van Spanningsgrondwater) door ir L. Huis- 
MAN endr J. KEMPERMAN. . . No. 13 
Brielsche Maas (De afdamming van de), door ir M. 
Bruyn.. . No. 17 
Brielsche Maas en Botlek met praetische beschou- 
wingen over getijberekeningen in het algemeen 
(Berekeningen over de afsluiting van de), door 

dr J. J. Dronkers No. 40 
No, 44 
Getijde-energie d.m.v. 2 volledig samenwerkende bas- 
sins (De productie van). . . No. 32 
Landaanwinning in en inpoldering van een gedeelte 
van het Zuider-Sloe (Bevordering we. door 

ir A. G. VERHOEVEN .. . Var. 36 
Oostersluis in het Van Starkenborghkanaal bij Gro- 
ningen (Verdieping van twee dorpels van de), 

door ir P. SreLLıng en ir J. VAN DER VEEN. 

No. 32 B. 


Blz. 


Zakenregister. De Ingenieur 1951. Bouw- en Waterbouwkunde. - — Chemische Techniek. 


Overstroming van de Kaw River (V.S.). . . No. 48 B. 
Schutsluis te Veere (Vernieuwing van het buiten- 
hoofd der grote), door ir A. WıEBEs . Var. 68 
Segmentschuif (Automatisch werkende) No. B. 
Stuwdammen in de Dordogne (De), door ir A. VoL- 
BEDA en ir B. VOLBEDA. . .. N0.%0B. 
Stuw- en andere schuiven, in hoofdzaak t.a.v. de 
waterdichte aansluiting op het vaste gedeelte 
van het bouwwerk (De ontwikkeling van), 
door ir J. P. Joseruus zie 
Verhanglijnen bij stationnaire stromen in open water- 
lopen (Een grafische methode ter bepaling 
van), door ir K. F. VALkEn . B. 
Waterkrachtwerken voor zeer lage drukken, de z.g. 
„usines en riviere” (Enkele opmerkingen met 
betrekking tot de bouw van). . . . No. B. 
Windkracht (Benutting van), door ir R. Ver LoREN 
VAN THEMAAT . RR A. 
Zeeoeverzorgen van de polder Walcheren en eiviel- 
technische werken van de herverkaveling van 
Walcheren, door ir A. G. Wıersma. . Vdr. 37 


Waterwegen. 


Beneden-Dinkel (De normalisatie van de). . No. /4 A. 
Don-Wolga kanaal . . 22 .....No 6A. 
Ducdalven (Stalen) . s No. 30 B. 
Kanaal Nimy-Blaton in "Henegouwen- Belgie 
door ir A. Byıs .. : 8 B 
Laadbuizen openen nieuwe perspectieven voor 
binnenscheepvaart . . . . 
Ohio (De scheepvaart op de). . . - vıNe..8 B. 
Rijn—Donau (De scheepvaartverbinding). . No. 23 B. 
Schutsluizen van het Friese Kanalenplan (Puntdeu- 
ren van bijzondere constructie, toegepast bij 
de), door ir J. ZUURDEEG . . . . . No. 25 B. 
Westphal-systeem in de binnenvaart (Het) . No. 73 B. 


Ch. Chemische Techniek. 
De afdeling Chemische Techniek is onderverdeeld in: Algemene onderwerpen. — Boekennieuws. 


Algemene onderwerpen. 


Aluminium in de VTORTOIUEELDEDEFER (Het gebruik 

van). . 

Chloor in oplossingen van ferrosulfaat (Absorptie van) 
No. 


Corrosie aan pijpen van voorwarmers . 
Corrosiekosten 
Corrosie-vaste staallegeringen (Vergeliking van 
Duitse en Amerikaanse) . #8 
Destillatie, absorptie en extractie van mengsels, die 
uit vele bestanddelen bestaan (Berekening van 
installaties voor), ingezonden door prof. ir E. 
F. Boox met naschrift door ir A. H. pE Haas 
VAN DOoRSSER 
Destillatie Symposium te Berlijn. 
Fabriek (Enige opmerkingen over het ontwerp van 
een chemische), door ir J. C. Kor. Verbete- 
ring: blz. Ch. 28, 2e kol., 3e regel v.o. staat: 
ir M. Karrr, lees: ir M. L. Kaurr 
Fabriek (Enige opmerkingen over het ontwerp van 
een chemische), door ir M. DE Worr. Met na- 
schrift door ir J. C. Koeı en prof. dr ir H. A. 
LeniGer. Verbetering: blz. Ch. 33, 1e kol., 26e 
regel v. b. staat: ontoegankelijkheid; lees: toe- 
gankelijkheid . 
Filtratietheorieen (Overzicht van), "door drs K. RıE- 
TEMA. . » 
(Berekeningen van), door prof. ir 
. Boon en ir D. €. van Rısssen. Verbete- 
ringen: zie blz.Ch.86 . . . . . 
Gas-industrie in Nederland (De technische aspecten 


van de), door ir J. G. pe VooGnp . . No. 43 Ch. 


Gas-vloeistof-contaet in kolommen met vullichamen 
(Het oppervlak van). . No. 
Indampen en kristalliseren in 1 de "Rayon- Industrie, 


door ir L. van ASSENDELFT . . . . No. 57 Ch. 


Ketelwanden onder üitwendige druk (Cylindrische). 


No. 18 Ch. 
No. 10 Ch. 


Koeltorens, door ir J. C. THERON MULDER . 
Meetresultaten (Interpretatie en correlatie van), door 


. No. 10 Ch. 
29 Ch. 


. No. 22 Ch. 


. No. 29 Ch. 
4 Ch. 


. No. 28 Ch. 


4 Ch. 


Blz. 


prof. DonaLp F. OTHMER, bewerkt door ir 
J. C. Brink en D. A. van Meer . . No. 78 Ch. 


Mengen (De technologie van het). II. Het technisch 
rendement van discontinu en continu werken- 
de mengers, door dr ir J. Vısman en dr D. W. 
VAN KREVELEN . . No. 37 Ch. 
Mengsnelheid van vloeistoffen i in een met een pro- 
peller geroerd vat (De), door prof. ir H. Kra- 
MERS en ir W. H. KnorL . . . . . No. 49 Ch. 
Moleculaire destillatie, door ir H. Booy . . No. 49 Ch. 
Overdrachtscoäfficienten in de vloeistoffase bij gas- 
absorptie (Een nieuw type apparaat rer de 
bepaling van) . No. 37 Ch. 
Overdracht van de materie "vanat vaste lichamen in 
laminair en turbulent stromend water. No. 4 Ch. 
„Packed Columns’” (Symposium over) . No. 29 Ch. 
Pakking voor destillatiekolommen voor grote capa- 
eiteit No. 29 Ch. 
Pompen voor de chemische industrie, door prof. ir 
Boon . . No. 32 Ch. 


van de A. K. U. te "Ede, door ir 


Kuyraanrs . . No. 57 Ch. 
hydraulisch aangedreven centrifuges 
(Het benutten van de), door P. C. W. PuLLes. 

No. 43 Ch. 


Stroming van gas en vloeistof door een kolom met 
vullichamen (Kritische omstandigheden bij de) 
No. 22 Ch. 
Symposium: Aankorstingen in verdampers. 
I. Inleiding, door prof. ir E. C. von PrrrzEL- 
WITZ VAN DER Horst. 
. Aankorstingen in waterverdampers, door 
H. W. Harros F.C.S., M.A.C.S. 
. De aankorstingen in de verdamperlicha- 
men in beetwortelsuikerfabrieken, door 
Dr. Dipl. Ing. A. LABoucH&re. 
. Aankorstingen in verdampeıs in de melk- 
industrie, door ir S. G. WıECHERS. 
. Aankorstingen in zoutverdampers, door 
ir J. H. Kevzer . . Var. 48/52 
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2e Symposium: Constructiematerialen voor de che- 
mische industrie. 
Inleiding, door prof. dr ir H. I. Warerman en 


dr ir J. G. VLuGTER. 
Eboniet als bekleedmateriaal, door ir €. J. 
RONDBERG. 


Toepassing van kunststoffen, in het bijzonder 
van polyvinylchloride voor chemische instal- 
laties, door ir J. F. CLausen . Var. 38/39 
Warmteoverdracht, stofoverdracht en stromingsweer- 
stand. voor uitvoerige biz. 


Ch. 30). Be No. 18 
No. 22 
Zwaveldioxyde in water (Absorptie van) . . No. 37 


Boekennieuws. 
Beneoıcr (M.) en C. Wıruıams, Engineering Devel- 
opments in the Gaseous Diffusion Process, 
door prof. ir H. Kramers. . No. 51 


Algemene onderwerpen. 


Brand-Dectoren (Nieuwe typen) . No. 
Contröle voor woningverwarming (Eileetronie he). 

No. 15 

Eleetrotechnische aspecten van de N.X.-beveiliging, 

door ir V. J. M. pe Buieck . Var. 60/61 

Gebouwen, dienende voor het elecetrotechnisch onder- 


wijs (Doelmatig ontwerpen van) . . No. 40 
Gasontladingsbuizen . No. 51 
Isoleer-materialen (Nieuwe eleetrische). « No. 15 


Kwartsplaten voor ultrasonore zenders (awaar be- 
laste) . No. 51 
Magnetisme ( Recente ideen en 1 proefnemingen op het 
gebied van) . No. 15 
Mechano-electrische omaetter (Gegevens de 
RCA-5734) . . . No. 16 
MMK voor een gegeven flax (Over de realisering 
van een), door ir J. GiLtavY . . No. 8 
Moderne a n, door Dr. Ing. JEAN STIEGER en 
ir F. Kürrer . . No. 51 
Moderne in verband met eerste 
N.X, ERDE in Nederland, door ir J. H. 
VERSTEGEN. . a: 4 Vdr. 60 
Omegatron (Het) . . No. 51 
systeem v voor 'treinreizigers (Elec- 


trisch) . No. 
Trillingen door een 'triode "(Opwekking van), door 
. No. 8 


Veiligheidsmaatregelen voor verplaatsbaar electrisch 
gereedschap, hetwelk tijdens het gebruik in 
de hand wordt genomen, door J. V. D. Buyser 

No. 40 

Verslag der inleidingen gehouden op de 184e leden- 
vergadering der Afd. voor Electrotechniek op 
16-3-’51 te Nijmegen, door ir H. GiESBERs. 

No. 33 

Verslagen van de Sectional Meeting op Electrotech- 
nisch gebied der Congressen in India. No. 29 

Voorschriften van de „Association of short-eircuit 


testing anthorities” (A.S.T.A.). . . No. 42 
Boekennieuws. 

Brumef (L. F.), A. Boyasıan, V. M. Monrtsın- 

GER e.a,, Transformer Engineering, door 

ir A. W. ZuipweEs . No. 48 

Das (Prof. M. M.), Electrieiteit, door prof. dr ir J. P. 

SCHOUTEN . No. 48 


FELDTKELLER (Dr R.) und Dr. Ing. 6. Bosse, Ein- 
führung in die Nachrichtentechnik, door dr ir 
L. Kosten . . No. 44 
KımBAarKk (Epwarn W. ), Power System stability, 
door ir A. W. ZuIDwEG . . . . N0.40 
KRAEHENBUEHL (JOHN O.), Electrie Illumination, 
door prof. dr ir N. A. HarLzertsma. . No. 15 


Ch. 
Ch. 
Ch. 


Ch. 


E. 


Blz. 
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De afdeling Electrotechniek is onderverdeeld in: 
— Electronica en Telecommunicatie. — Machines. — Sterkstroom. — Tractie, 


Blz. 


11 


21 


82 


26 


De Ingenisur 1001. Chemische Techniek: _ 


CoLEMAN (H. S.), Laboratory design, door H. A. 

Gorrrsch (Ir G.), Koolteerproducten, door dr ir 
A. W. J. No. 43 Ch. 

Hücker (W.), Structural Chemistry of Inorganie 
Compounds, door prof. dr C. H. MacGıLL.avey 


No. 37 Ch. 


Korrüm (G.) and J. O’M. Bockrıs, Textbook of 
Eleetrochemistry, door dr ir P. DinGEMmans. 
No. 43 Ch. 
Nes (K. van)enH.A.van Westen, The Constrüction 
of Mineral Oils, ser prof. ir H. Kramens. 
No. 18 Ch. 
Rossını (FREDERIK D.), Chemical Thermodynamies, 
door dr ir P. DinGEmans. . . 
WITTENBERGER (Dr. Ing. W.), Maschinen und Ap- 
parate im Chemiebetrieb, door dr ir A. W. J. 
MAYER ... ER . No. 43 Ch. 


Algemene onderwerpen. — Boekennieuws. 


KuHLmann (Joan H. )» Design of electrical Appara- 
tus, door prof. ir M. pe Lange . No. 8E. 
Rens en Rens, Handboek der Radiotechniek, Deel 2, 
Radiotechnische grondslagen, door ir M. C. 
SEQUENZ (Heınrıcn), Die Wicklungen elektrischer 
Maschinen, door prof. ir M. pe Lange. No. 8 E. 
Uses (Ir H. J.), Achter de Kiesschijf, door a Ing. 
E. T. H. E. WoıLıLner .. . No. 


Electronica en Telec icatie. 


Aceu voor telefonie-doeleinden (Een verbeterde). 
0. E 
Aftastings-methoden voor het registreren en weer- 
geven van model-omtrekken .. . . No. 15 E 
„Dier’” (Een electromechanisch). . . No. 30 A 
Hoofd-oseillator voor teleeommunicatiesystemen met 
meerdere verkeerskanalen (Stabiele). No. 75 E. 
Lichtomvormers van röntgenbeelden . . No. 48 A 
Millimeter-golven . . . No. 15 E 
Stereo-Televisie voor afstandsbediening . . No. 33 E 
Televisie, door ir H. Rınıa Var. 46 
Vacantieleergang 1951: 

I. De ontwikkeling van de automatische tele- 
fonie in de laatste jaren, door prof. dr ir 
W. Tu. BÄuter. 

. Een geheel electronische automatische te- 
lefooncentrale, door jhr ir W. Sıx. No. 42 
Toepassing van eleetronische hulpmiddelen 
in automatische systemen. . . No. 44 
. Beschrijving van een machine voor kunst- 
matig verkeer op electronische basis, door 
dr ir L. Kosten. 
V. Het probieem van het al of niet toelaten 
van loze beleggingen bij het opbouwen van 
interlocale verbindingen in het Neder- 
landse door ir G. J. Kamer- 
BEEK . . 
. Overzicht van enige problemen bij de toe- 
passing van de waarsch 
ning op de automatische 'telefonie, door 
prof. dr ir W. Tu. Bäuter. No. 48 E. 
Een telefoonsysteem met snelle draaikie- 
zers, door ir N. RoDENBURG, . . No, 50 


I 


E. 
III. 


E. 


E. 


Machines, 


Overbrenging in door Dieselmotoren aangedreven 
railvoertuigen en enkele bijkomstige electrische 
hulpwerktuigen DNONORSENN door ir C. E. 
Douwes DEKKER . . No. 15 E. 

Tractiemotoren voor de nieuwe ‚ electrische locomo- 
tieven der N.V. Nederlandsche Spoorwegen 
(De), door ir J. P. Koster . « No. 2ZE. 


No. 10 Ch. 
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Centralebouw (Amerikaanse en Engelse) . 
Thermische centralen (Bouw van), door ir L. Vos. 


Sterkstroom. 


No. 17 W. 


Zakenregister. De Ingenieur 1951. Electrot 


Blz. 


37 


No. 41 B. 147 


Algemene onderwerpen. 


Atoombom tot ontploffing is gekomen (Bescherming 
tegen radio-actief besmettingsgevaar, vooral 
van het personeel der reddingsbrigades enz. 
in de omgeving van een plek, waar een) No. 35 G. 

Brandblusmiddelen (‚sprinklers” en hydranten) (Fou- 
ten in de beginselen, volgens welke in de 
U.S.A. aan de waterondernending betaald moet 
worden voor priv&-). Verbeteringen: blz. G. #8, 
2e kol., 27e regel v.o. staat: Fig. 1, lees: Fig. 2 
blz. G. 45, le kol., 9e regel v.b. staat: Fig. 2, 
lees: Fig. 3. . 12C. 

Conserveren van voedingsmidde ‚len n. 

I. Bacterieel bederf en besmetting van voe- 
dingsmiddelen in verband met de volks- 
gezondheid, door dr A. CLARENBURG,. 


II. Bestrijding van het bederf van levensmid- 
delen, door ir W. A. A. BLAncHE KorH- 
LENSMID. 


III. Techniek der voedselconservering, door 
drirJ.P.K. van DER Steur. Vdr. 21/23 
Gift voor Instituut voor Industriele Hygiene in 
Gezins-was. 
1. De gezins-was en de was-techniek, door 
ir R. 
1I. De gezins-was en de woningbouw, door 
ir Dix . 
III. De gezins-was en de huisvrouw, door mej. 
mr.C. C. 


No. 27 A. 
Keukenafval-molentjes („home garbage grinders”) 
in de U.S.A. (De toepassing van de) . No. 47 G. 
Kinderverlamming (poliomyelitis) de mens bereikt 
(Nog steeds onzekerheid inz. de weg waarlangs 
7 


het virus van de) . G. 


Microgolven op levend weefsel (De inwerking ‚van). 
No. 47 


„Mist’” met dodelijke gevolgen (Weer een). . No. 79 G. 


Organisatie-commissie Gezondheidstechniek T.N.O. 
Verslag le kwartaal 1950 


Verslag 2e kwartaal 1950 .. ... No. 2G. 


Patentrechten (Verloren processen in Amerika over 


Engelse) . . 


Samenvlokken van deeltjes door middel van geluids- 


Spoelwormen (Een onderzoek, 'aangaande de invloed, 
die het tot (droge) landbouwmest verwerken 
van slib, afkomstig van stedelijk rioolwater 
kan hebben op de bestaansmogelijkheid van 


de er in aanwezige eitjes van) . . . No. 47. G. 


Temperatuurwaarnemingen te Franeker, 1771-1784 
(Het onderzoek van dr ir A. LABrıJn omtrent), 
door dr C. BrAAK. 

N.O. (Het werk van de afdeling ge zondheidstech- 


niek), door prof. W. F. J. M. Krur . No. 12 G. 


Vermoeidheid en vermoeidheidsmeting in de practijk, 
door dr W. F. FREDERIK . . Var. 65 
Zoutwatergebruik op zeeschepen (Voorkoming van de 
hygienische bezwaren, die het gevolg kunnen 


zijn van het), door dr H. B. G. Breiser No. /9 G. 


Boekennieuws. 


Bunge (Ir A. F.). Luchtverzorging. Prineipe, werking 
en toepassingsmogelijkheden, door prof. ir A. 


J. TER LINDEN. . 


JacoB (Max) en GEORGE A. HAweıns. Elements of 
Heat transfer and NR door ir E. van 


No. 35 G. 


. No. 25 G. 


G. Gezondheidstechniek. 


De afdeling Gezondheidstechniek is onderverdeeld in: Algemene onderwerpen. — Boekennieuws. — 
Afvalwater en Stadsvuil. + Drinkwater en zweminrichting. — Gebouwen, verwarming en ventilatie. 


Bla. 


100 


349 


W. EBBInKk . . . . No. 25 G. 683 en 68 


318 


118 


114 


50 


74 


Spoorwegen in Engeland (Electrificatie van), door ir 


TEScHneEr (W.). 


Tractie, 


Enkel phase, 50 perioden, 20.000—25.000 Volt loco- 


motief nr 6051 van de Franse Spoorwegen. 
No. 40 E. 
No. 33 E. 


J. P. Koster 


Krımpen (L. P. van). Handboek voor Medische tech- 
niek, door ir A. A. MEWERS . . . . No. 47 G. 
Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de 
oppervlakte-wateren in Nederland, ingesteld 
door de „Ned. Vereniging tegen Water-, Bo- 
dem- en Luchtverontreiniging”, door ir A. A. 
MENERS . . 
Pueurs (EARLE B.) met medewerking ' van WALTER 
D. Tıepeman. Public Health Engineering, 
door ir A. A. MEwERS . . . No. 23 G. 
Abwasser-Hauskläranlagen und 
BURG. . 2G. 
Weisen (S. R.), c. pP. and 7. 
Studies on Household Sewage Disposal Sy- 
stems, door ir R. VriJBuRG . . . . No. 7G. 


Afvalwater en Stadsvuil. 


Afval-water mogen lozen (Grondslagen voor door be- 


drijven te betalen bedragen voor de faciliteit, 


dat ze op een stedelijk rioolstelsel hun) No. 35 G. 
Afvalwater van fabrieken enz., dat geloosd wordt op 


openbaar water, kan hebben op de nog toe- 
laatbare graad van onzuiverheid van het efflu- 
ent van, mede erop lozende zuiver-inrichtingen 


voor rioolwater (De invloed, die warm) No. 27 G. 


Afvoer van rioolstoffen (Een correlatie van een sterke 
vermeerdering van het optreden van ziekten 
als: typhus, paratyphus, dysenterie enz. met 
een verwaarlozing van een goede) . 

Bestrijding van de vervuiling van de beken in Twenthe. 

I. De ontwikkeling van het afvalwatervraag- 
stuk in het Reggegebied, door ir J. J. Hop- 
MANS. 
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van het Enschedese afvalwater, door 
ir G. S. Bos.. . Var. 33/35 

Chloreren van stedelijk afvalwater (Desuitaben, te 


verkrijgen met het) . . No. 14. G. 


„Diffusers”, die fijn verdeelde druklucht "brengen in 
de beluchtings-tanks der inrichtingen ter rei- 
niging van rioolvocht (Het reinigen van ver- 

stopt geraakte) . 

Oppervlakte-wateren door zuivelfabrieken in N.-Hol- 
land en Friesland (Vervuiling van). 

Puinvlakten in een stad, die in oorlogstijd gedeeltelijk 
was verwoest, op het stofgehalte van de plaat- 
selijke dampkring (De invloed van) . 

Reinigingsinrichtingen voor afvalwater (Enige eijfers, 
aangaande hetgeen in de U.S.A. reeds is tot 
stand gebracht en aangaande hetgeen nog te 
doen is overgebleven op het gebied van). 


No. 23 G. 


Rioolwater (Verder-gaande zuivering van het effluent 
van biologisch gereinigd rioolwater. . 

Rioolwater beinvloeden? (In hoever zal de toevoeging 
van het stedelijk keukenafval de goede gang 
van zaken bij, dan wel de kosten van, inrich- 
tingen voor het van ste- 
delijk) . 

Rioolwater van een voor Duitsland "gemiddelde sa- 
menstelling (Het nuttig effeet van de verschil- 
lende in zijnde 


Blz. 


. No. 23 G. 


. No. 47 G. 
. N0. 27 G. 


No. 47 G. 


No, 31 G. 


No. 19 G. 


No. 31 G. 


39 


118 


87 


61 


- 


102 


86 


117 


92 


> 
xxu "ick. — Gezondheistechnick. 
| Blz. 
27 
| 
| 
42 
15 
| | 52 
60 
| 
28 
G. 118 
| 5‘ 
x 
59 
115 
\ 
m 
| 
v5 
9 
| 
53 
8 
m 


Rioolwater zal in een electrische centrale als koel- 
water worden gebruikt (Gezuiverd). . 
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